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-- Çokgenlerin Köşegen Sayısı - | 
Örnek 


en fazla kaç köşegen çizilebilir? 


A) 10 B) 9 C)8 D)7 E) 6 





Kenar sayısı 12 olan çokgenin bir köşesinden 





n kenarlı bir çokgende, bir köşeden geçen köşegen | 


sayısı n—3 tür. 


nzi2 olmaküzere, bir köşeden geçen köşegen sayısı; 
| n—-3-12—3-9 olur 








o TEST-1 


4. 


1. Kenar sayısı 17 olan çokgenin bir köşesinden 
en fazla kaç köşegen çizilebilir? 


| A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E) 10 


2. Bir köşesinden 10 tane köşegen çizilebilen çok- 
genin kenar sayısı kaçtır? 


A11 B12 13 D14 B15 


3. Bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı ile ke- 
nar sayısının toplamı 15 olan çokgen kaç kenar- 
lıdır? 


A)7 B)8 c)9 D) 10 E) 11 








sonuç yayınları 





Bir çokgenin kenar sayısı, bir köşesinden çizile- 
bilen köşegen sayısının 4 katına eşit olduğuna 
göre, bu çokgenin kenar sayısı kaçtır? 


A8 B7 06 D5 ga 


Bir çokgenin kenar sayısının 7 fazlası, bir kö- 
şesinden çizilebilen köşegen sayısının 2 katı- 
na eşit olduğuna göre, bu çokgenin kenar sayısı 
kaçtır? 


A) 18 B) 17 G) 15 D) 13 E) 11 


Kenar sayısının 2 katı bir köşesinden çizilebilen 
köşegen sayısının 3 katına eşit olan çokgenin 
kenar sayısı kaçtır? 


A)7 B) 9 6) 10 D) 12 E) 14 

















Çokgenlerin Köşegen Sayısı - Il 
Örnek 











kaçtır? 


A)25 B28 C)32 D35 H40 


10 kenarlı bir çokgenin toplam köşegen sayısı | 

























ZA, Çözüm 








n kenarlı bir çokgenin köşegen sayısı; 








n.(n—3) 


“dir. 
2 





Buna göre, 10 kenarlı bir çokgenin köşegen sayısı; 


10.(10—3) 10.7 
2 © 2 





-35 tir. 


Cevap D | 





1. 9 kenarlı bir çokgenin köşegen sayısı kaçtır? 


A)30 B) 27 C)24 D) 22 E)20 


2. Köşegen sayısı 14 olan çokgenin kenar sayısı 
kaçtır? 


A)6 B) 7 c)8 D)9 E) 10 


3. o Toplam köşegen sayısı, kenar sayısının 4 katı 
olan çokgenin kenar sayısı kaçtır? 


A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11 





sonuç yayınları 





4. Toplam köşegen sayısı, bir köşesinden çizilen 
köşegen sayısının 5 katı olan çokgenin kenar 
sayısı kaçtır? : 


A)10 BS G8 DI g6 


5. Kenar sayısı, toplam köşegen sayısının yarısına 
eşit olan çokgenin bir Köşesinden çizilebilecek 
köşegen sayısı kaçtır? 


A)8 B) 7 0) 6 D) 5 E)4 


6. Kenar sayısı 3 arttığında köşegen sayısı 18 ar- 
tan çokgenin kenar sayısı kaçtır? 


A)5 B)6 G7 D)8 E) 10 


1,B2.B3.E4AS5E6B. 

















Çokgenlerin Köşegen Sayısı - Ili 


Örnek 


8 kenarlı bir çokgenin, bir köşesinden çizilen kö- | 


şegenler bu çokgeni kaç tane üçgensel bölgeye | 
il ayırır. 


ayırır? 


A)14 B12 Gio D8 BE 








1. 





14 kenarlı bir çokgenin, bir köşesinden çizilen 
köşegenler bu çokgeni kaç tane üçgensel bölge- 
ye ayırır? 


A)8 B)9 010 Di Bt12 


Bir köşesinden çizilen köşegenler bir çokgeni 
16 üçgensel bölgeye ayırdığına göre, bu çokge- 
nin kenar sayısı kaçtır? a 


A) 20 B) 19 C)18 D) 17 E) 16 


Bir köşeden geçen köşegen sayısı 10 olan çok- 
genin bir köşesinden çizilen köşegenler bu çok- 
geni kaç tane üçgensel bölgeye ayırır? 

A) 11 B) 12 


013 D14 B15 








sonuç yayınları 


#-A- Gözüm 


n kenarli bir çokgende, bir köşeden çizilen köşegen- | 
ler bu çokgeni en fazla n—2 tane üçgensel bölgeye | 


İn-8—n-2-8-2-6olur. 





TEST -3 


4. 


Bir köşesinden geçen köşegen sayısı 12 olan 
çokgenin bir köşesinden çizilen köşegenler bu 
çokgeni kaç tane üçgensel bölgeye ayırır? 


A) 14 B) 13 Cc) 12 D) 11 E) 10 


Bir köşesinden çizilen köşegenler bir çokgeni 
12 tane üçgensel bölgeye ayırdığına göre, bu 
çokgenin toplam köşegen sayısı kaçtır? 


A) 58 B) 65 C) 68 D) 72 E) 77 


Toplam köşegen sayısı 35 olan çokgenin bir 
köşesinden çizilen köşegenler çokgeni kaç tane 
üçgensel bölgeye ayırır? 


A) 11 B) 10 G)9 D)8 E)7 














Çokgenlerde Açı - | 
Örnek 





> Çözüm 


İç açıları toplamı 1440 olan bir çokgenin; n kenarlı bir çokgenin iç açıları ölçüleri toplamı; | 


a) kenar sayısı kaçtır? (n—2). 180-1440" 


7? 
b) dış açıları toplamı kaçtır? a iğ 


>—nz10 olur. 


n kenarlı bir çokgenin iç açıları ölçüleri toplamı | b) Tüm çokgenlerin dış açıları ölçüleri toplamı 360” | 


(n—2). 180" dir. olduğundan 10 kenarlı çokgenin de dış açıları öl- | 


Tüm çokgenlerin dış açıları ölçüleri toplamı 3609 dir. çüleri toplamı 360* dir. 





1. 9 kenarlı bir çokgenin iç açıları ölçüleri toplamı 4. Konveks bir çokgenin üç tane iç açısının ölçüleri 
kaç derecedir? 120*, 1409 ve 160" dir. Diğer iç açılarının her- 
biri 1509 olduğuna göre, çokgenin kenar sayısı 
A) 1260 B) 1440 C) 1620 kaçtır? 
D) 1800 E) 1980 
A)7 B)8 c)9 D) 10 E) 11 
a 
— i 
2.. İç açıları toplamı 1800“ olan birçokgeninkenar < 5. İç ve dış açılarının ölçüleri toplamı 1800“ olan 
sayısı kaçtır? 2 çokgenin kenar sayısı kaçtır? 
i bal 
A) 11 B) 12 Cc) 13 D) 14 E) 15 > A) 10 B) 9 c)8 D) 7 E)6 
ici 


6. Bir konveks ongenin iç açılarından ikisinin ölçü- 
3. İçaçılarının ölçülerinin toplamı, dış açılarının ölçü- sü 140 ar derecedir. Diğer iç açılarının ölçüleri 
lerinin toplamının 6 katına eşit olan çokgenin bir eşit olduğuna göre, bu açılardan birinin ölçüsü 


köşesinden geçen köşegen sayısı kaçtır? kaç derecedir? 





A) 135 


B) 140 


A)7 B)8 09 D10 B11 C)145 D)150 E)160 























Çokgenlerde Açı - Il 
Örnek 








A, Çözüm 


12 kenarlı bir çokgenin en çok kaç tane iç açısı 


| Bir çokgenin iç açısının dar açı olması için dış açısının i 
dar açı olabilir? 


geniş açı olması gerekir. 
A)2 B)3 o)4 D)5 p7 il Çokgenlerin dış açıları ölçüleri toplamı 3609 olduğun- | 
İl dan bu dış açılardan en çok 3 tanesi geniş açı olabilir. || 
Dolayısıyla tüm çokgenlerin en çok 3 tane iç AÇISI 
İl dar açı olabilir. 














Cevap B | 








1. 9 kenarlı bir çokgenin en çok kaç tane iç açısı 4. 
dar açı olabilir? 


2. 


3. 


Ardışık üç dış açısı 209, 309, 409 olan bir çokge- 
nin diğer dış açıları 459 olduğuna göre, bu çok- 


gen kaç kenarlıdır? 
A)2 B)3 0) 4 D)5 E)6 


A)12 Bi 10 D9 g8 





12 kenarlı bir çokgenin en çok kaç tane diş 


5. İçaçılarındaniki tanesinin ölçüleri 1209 ve 140“ 
açısı geniş açı olabilir? 


olan bir çokgenin diğer iç açılarının ölçüleri eşit ve 


1159 olduğuna göre, bu çokgen kaç kenarlıdır? 
A)3 B)4 0) 5 D) 6 E)7 2 : Si 7 


sonuç yayınları 


A) 10 B) 9 c)8 D) 7 E)6 


13 kenarlı bir çokgenin en az kaç tane iç açısı 6. 


Enaz 14 taneiç açısı geniş açı olabilen bir çok- 
geniş açı olabilir? 


genin iç açıları ölçüleri toplamı kaç derecedir? 


A)3 B5 (7 DS B10 A) 3060 B) 2880 C)2700 D)2340 E) 2160 




















Çokgenlerde Açı - Il 











Örnek 


ABCDE beşgen | 
m(DCB) — 1209 | 
m(EDG) — 1109 | 
m(AED) - 1009 | 











m(GBG) - 80 










1. Yol: 







m(EAF) -a kaç | 


Yukarıdaki verilenlere göre, 













Bir beşgenin iç açıları ölçüleri toplamı 540" dir. 


1009 * 110 # 1209 4 1009 4m5409* > m 1109 
m1109* > a-70* 


derecedir? 












A) 70 B) 75 Cc) 80 D) 85 E) 90 





11. Yol: 
Tüm çokgenlerin dış açıları ölçüleri toplamı 360* dir. | 
809 4 70” 4 60'480” k0-3609* > a 70 




















TESİ -6 
1. D ABCDE beşgen 3. ABCDE beşgen 
(EDI 1 (DC) (AFI ve (FB) açıortay 
EÇ 120 s7“ pn(DEA) 1209 m(DEA) — 1009 
m(DCB) - 80 m(EDC) — 1109 
70; a e ER 3 ii — 3 
RA g 4” OMEAF)-70 m(DCB) — 140 
Yukarıdaki verilenlere göre, m(GBG) —a kaç Yukarıdaki verilenlere göre, m(AFB) xa kaç 
derecedir? derecedir? 
A) 70 B) 60 GC) 50 D) 40 E) 30 A) 80 B) 85 C)90 D) 95 E) 100 


ABCDEF altigen ABCDE beşgen 


sonuç yayınları 


(FED) — 100 (CF) ve (FDJ açıortay 


m(FAB) - 110 m(GBA) — 1159 


m(EFA) — 1209 m (BAE) — 959 





m(EDO) — 1309 





m(GFD) — 80* 


AR — 1409 — 
a Yukarıdaki verilenlere göre, m(AED) -e& kaç 





Yukarıdaki verilenlere göre, m(ABC) -a kaç derecedir? 
ni A)100 B)110 C)120 D)180 E)140 
A) 90 B)100 ©)110 D)120 E)130 














—— Cokgenin Belirlenmesi 





Örnek 


ZA, Çözüm 
n kenarlı bir çokgenin çizilebilmesi (tek olarak belir- 
lenmesi) için 


n—1 açı (en çok) 
n—2 uzunluk (en az) 


12 kenarlı bir çokgenin tek olarak belirli olabil- 
mesi için kaç tane elemanı bilinmelidir? 
















D) 24 





E) 30 








2n—3 tane elemanı bilinmelidir. 
İ| Bu durumda 12 kenarlı bir çokgenin tek olarak be- | 
İİ lirlenmesi için 


2.12-3-21 tane elemanı bilinmelidir. 











İ. 10 kenarlıbir çokgenin tek olarak belirli olabil- 4, 
mesi için kaç tane elemanı bilinmelidir? 


Enaz 11 kenarı bilindiğinde çizilebilen çokgenin 
çizilebilmesi için en çok kaç açısı bilinmelidir? ; 





A) 10 B) 12 C) 14 D) 17 E) 20 A) 10 B) 11 C)12 D) 13 E) 14 
2 , K 2. Bir çokgenin çizilebilmesi için 13 elemanının bi- 
2. Enaz 15 elemaniile çizilebilen bir çokgenin ke- OX i : , a N 
e si linmesi yeterli olduğuna göre, bu elemanlardan 
nar 7 
di li > en çok kaç tanesi açı olmalıdır? 
A)8 B)9 0 Dİ Ni 
) Gi PE, elle a A7 B8 09 D10 Bi 





3. Ençok 9 açısı bilinen bir çokgenin belirli ola- 6. Bir çokgenin çizilebilmesi için 17 elemanının bi- 
bilmesi için en az kaç tane kenarının bilinmesi linmesi yeterli olduğuna göre, bu elemanlardan 
gerekir? enaz kaç tanesi uzunluk olmalıdır? 

A) 10 B) 9 C)8 D)7 E)6 A) 12 B) 11 C)10 D) 9 E)8 












lamalar lim Mi mika e lim inan ilmin meta emen Rapa Ml amam 2 mmm b 
















Düzgün Çokgende Açı - | B 
Örnek ZA Çözüm 


20 kenarlı düzgün çokgenin bir dış açısının ölçü- (| n kenarlı düzgün çokgenin; 


sü kaç derecedir? , a 
Bir dış açısı : 





a) 18 B20 025 D) 27 E)30 
dir. 





360“ 
Bir iç açısı : 180“ — 5 





O halde 20 kenarlı çokgenin bir dış açısı : 
360“ 


İ - 189 dir. | 
İ 20 
Cevap A | 

“<5 TEST -8 























1. 10 kenarlı düzgün çokgenin bir dış açısı kaç de- 4. Biriç açısının ölçüsü 1609 olan düzgün çokge- 
recedir? nin kenar sayısı kaçtır? 
A) 36 B) 32 C)30: D)28 E) 25 A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 





5. Biriç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 2 
2. Birdış açısının ölçüsü 20“ olan düzgün çokge- 


nin kenar sayısı kaçtır? 


katı olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? 


A5 B6 G7 Ds BS 
A)12 B14 C16 D18 E20 


sonuç yayınları 


6. Düzgün bir çokgenin bir dış açısının ölçüsü Xx“ dir. 





3. 24 kenarlıdüzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü 24 <x< 30” olduğuna göre, bu çokgenin kenar 
kaç derecedir? 4 sayısı kaç farklı değer alabilir? 
A)165 B)160 C)155 D)150 E)145 A2 B)3 04 D) 6 E) 7 


LAZDSA4D5.B6A 





























z | 
| 
l 
i 

























































m Düzgün Çokgende Açı - Il Düzgün Beşgende Açı -| 
Örnek N | 
> Örnek pp Çözüm 
m ABCDEF ... düzgün | ABCDE ... düzgün | D ABCDE düzgün İç açıları ölçüleri ve kenar uzunlukları eşit olan beşge- | 
© çokgen çokgenin bir dış açısına | A beşgen ne düzgün beşgen denir. 
i TEF) 1 (FAJ a dersek, bir iç açısı | AFT LTDF Re m Gi 
— 180* -a olur | - I l | Düzgün beşgenin bir iç açısı 1089 dir. 
180*-a-90'4a4a | m(EAF) — 6x ABCDE düzgün 
N a -30” olur > m(EDF) — 3x 3X e olduğundan, 
m(DEA) - 108" dir. 
iu B Eİ1089 G zi 
li , AFDE dörtgenin iç 
i olduğuna göre, x kaç derecedir? A ları ölcüleri toplamı 
olduğuna göre, düzgün çokgenin kenar sayısı || Bir dış açısı 309 olduğundan, la BE 
kaçtır? ep A16 B)18 C)20 D22 24 e 360” dir. 
| age > 12 kenarlıdır. | A B 
A)10 B12 13 D14 B15 | 
e TEST -9 
TEST -1 
1 > ABCDE ... düzgün 3. ABCDE... 
çokgen düzgün çokgen 1. D ABCDE düzgün 3 pie 
EFA Ni ö — v beşgen F 
E<İ M(EFA) - 45 m(CAE) — 409 — 
E ç MFDC) 259 E 
B 
A 
olduğuna göre, çokgenin bir dış açısı kaç dere- E 209 
cedir? ” i 
olduğuna göre, düzgün çokgenin bir dış açısı di N ABCDE düzgün beşgen 
olduğuna göre, m(DFB) kaç derecedir? m(CDF) - 359 , m(CBF) - 20" 





ABCDE ... düzgün çokgen 
M(AKF) — 1009 
olduğuna göre, düzgün çokgenin kenar sayısı 


kaçtır? 


A)14 B15 016 Di? g18 


sonuç yayınları 





A15 B20 C30 D40 B45 


ABCDE... 


düzgün onikigen 
F i 





olduğuna göre, m(AFD) kaç derecedir? 


A)15 B20 C)30 D)40 B45 





A)130 B)132 C)133 D)136 Ej)138 


D ABCDE düzgün 
beşgen 
4 ç M(DEF) 409 
F 
A B 


olduğuna göre, m(EFB) kaç derecedir? 


A) 68 B) 70 072 D)74 E) 76 





sonuç yayınları 





olduğuna göre, m(DFB) kaç derecedir? 


A) 56 B) 53 GC) 50 D) 48 E) 44 


ABCDE düzgün 
beşgen 


m(DKE) — 1359 
m(KFB) — 759 





olduğuna göre, m(EDK) kaç derecedir? 


A) 64 B) 74 C0)84 D) 94 E) 104 























miner a m amman REM MEZE İZİLİİLİLİLĞSİLİYGYDYİ me 


— Düzgün Beşgende Açı — Il 
Örnek 
A, Çözüm 


ABCDE düzgün 


D 
beşgen 
E G 
A B 


olduğuna göre, m(DAC) kaç derecedir? 

























Düzgün Beşgende Açı — Ill | 
Örnek 


AED ve ABC ikizkenar | D ABCDE düzgün beşgen | 















D ABCDE düzgün 
üçgen ve tepe açıları beşgen ve ABCD kare 
108“ olduğundan, olduğundan, 
pa ç ABKF kare E G : 
m(EAD) -36“ ve Sebi JAE|-JABJİJAF| dir. 


mM(CAB) - 36 olur. EAF ikizkenar üçgendir. 












A B B 

















a-a4 189-1809 — as9“—-90“ 


> az81' dir. 


olduğuna göre, m(EFA) kaç derecedir? 














A)18 BJ30 C36 DE 72 


A) 72 B) 75 C) 78 D) 81 E) 84 



































© TEST-2 
1. D ABCDE düzgün 3. D ABCDE düzgün 5 yo 
e j | m 
beşgen beşgen 1. D ABCDE düzgün m. 
beşgen BFKLO düzgün 
z < E Ti G E R BFKC kare beşgen 
K 
A — Nİ 
F 
A B A B 
” Ni e : —— olduğuna göre, m(BAF) kaç derecedir? EA | 
olduğuna göre, m(EAC) —ao kaç derecedir? olduğuna göre, m(AFC) —-w kaç derecedir? olduğuna göre, m(BAF) kaç derecedir? 
A)6 B)8 C)9 D12 B15 
A60 B)72 C©80 D82 B96 A)72 B)96 ©100 D)108 E)120 A)16 B)18 C)20 D)22> R24 
a z . 
a 5 
z a 
> ii 
a a 
2 ABCDE düzgün Si ABCDE düzgün 2. D ABCDE düzgün 4. D ABCDE düzgün 
beşgen beşgen a beşgen o İ beşgen 
(ADIN (EB) - (F) (BDJ köşegen AFE eşkenar N ç ABFE dörtgen 
FEB 3 Sg AF|<|DG| 
m(FEB) - 58* üçgen JAF| > 
A B i A B 
olduğuna göre, m(DAB) — o. kaç derecedir? olduğuna göre, m(FEB) — a kaç derecedir? olduğuna göre, m(EDF) -a kaç derecedir? olduğuna göre, m(EFB) kaç derecedir? 
du e M50 B55 ©60 D6S B70 A)52 BJ56 C6e2 Des E70 A)108 B)112 C)120 D)126 E)130 























e e sarar saa ur 

























































e Düzgün Beşgende Açı - iV li 
“Örnek an sie b Düzgün Beşgende Uzunluk -i » 
Örnek GA, Çözüm 
ABCDE düzgün <i> Düzgün beşgende köşe noktala- | ği n 
beşgen rından köşelerin gördüğü taban- | R ABCDE düzgün n (DF) 4 JAB) olduğun- 
LAFIN (BDJ-(KJ | lara indirilen dikmeler hem açıor- İİ Zİ beşgen 
G L 
IDF - |Fcj tay hem de kenarortaydır. > ” (DFJJ (ABJ 
(DFJN (CL) - (Kk) 





İDL| <3JELİ| 
|LK| 6 br 





IDF|—İ|FG| ise 


A B 








(AFJ 1 (DCI dir. 


an, “P 7 dan (DF) açıortaydır. 
L liç 
n 
İlE Cc 
A ei B 


İİ Açıortay Teoreminden, 


DU) (DG ön 4n 
ik) (kei 6 » 


A E B 


olduğuna göre, m(AKB) kaç derecedir? Cc m(AFD) — 90* ölii 





olduğuna göre, |KC| kaç derecedir? 


A)36 B)48 O52 DS54 B60 İDC| -|BC| olduğundan | 





A)8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 16 





>x-8brdir. 





mM(BDC) —369 dir. 





X-369 k90"-1809“ > x-549dir 





























R 1. D ABCDE düzgün 3. D ABCDE düzgün 
e : j 6 ” beşgen beşgen 
L 
ei Ü D EC 
La D ABCDE düzgün 3. ABCDE düzgün 5 5, PE dgn K > I ve (EC) 
Beyan beşgen (DFJ 4 (AB) Cagen 
E G JAF| |FB| A,C ve F nok- IDC| 9 br İk Ei 
taları doğrusal |DL| -6br 
JAC|-|DF| Gi > A 3 i 
i e e olduğuna göre, Ç(ABCDE) kaç br dir? 
A E B. i olduğuna göre, m(CDF) —ow kaç derecedir? (Kc) 
p A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 
olduğuna göre, m(FDC) kaç derecedir? A18 B24 C32 D36 Bs4 A) 1 B) 2 el 3 D) 4 g1 z 
İpucu: Bir düzgün beşgende köşegenler birbirine eşittir. 2 3 vi 5 pi 4 
A)86 BJ42 S4 DE Be z iŞ 
: 
> > sa, D 2. D ABCDE düzgün o 
ği İN e 
- ” E G j z 1 İDFJ 1 (AB) 
(DFJN (CL) - (Kİ ABCDE düzgün beşgen 
JEL| SİLD| (DFJ LJABJ, IMCINIMDI-(M) 
i A B i 8 : İKL| <4 br |KC|-5 br, |LK|<3br, JEM| -JABİ 
? İsi 
ABCDE düzgün beşgen ABCDE düzgün beşgen A F B olduğuna göre, |İML| kaç birimdir? 
JAKİ <|KEJ (ADI (BF| olduğuna göre, |KG| kaç birimdir? A)4 B) 5 G6 D)7 E)8 
olduğuna göre, m(CFB) kaç derecedir? olduğuna göre, m(AFE) kaç derecedir? A)4 B)5 C)6 D)8 E)9 
A)12Z B)18 C)24 DSO BS6 A)18 B)20 C)24 Da BB 





1.B2.D3.B 4.D 




















— Düzgün Beşgende Uzunluk — Il 





Örnek 


ABCDE düzgün 
beşgen 


LAKJ 1 (FLJ 


D 
<i> 


m(EDF) - m(CDF) 
İLK| <6 br 


|AL| <2 br 
A E B 








olduğuna göre, Ç(ABCDE) kaç birimdir? 





1. D ABCDE düzgün 
beşgen 


Eğ ç  M(AEF) - m(DEF) 
IKF| z12br 
F IFC|-5br 


Gı 


A B 
olduğuna göre, |BK| kaç birimdir? 


A)17 B)16 ©15 D13 K10 


2. DO ABCDE düzgün 
beşgen 
(ECJ ve (DBJ 
köşegen 
 Ç(ABCDE) - 60 br 





A B 


olduğuna göre, Ç(ABKE) kaç birimdir? 


A)40 B)42 C)44 D)46 bj48 











sonuç yayınları 





2x Si olduğundan, 














IDFJ açıortay 





JAF|-|FBİ ve 
(DFJ LJABJ dir. 


Öklid Teoreminden, 
X2-28-—x-4 


— Ç(ABCDE) - 10x - 40 birimdir. 


Cevap D 


D ABCD düzgün 

<5 
beşgen 

: g MEDF) - m(GDE) 

|AL| 17 br 
/FB| 8 br 

Ş, İLK) <9 br 

A E 8 B 


olduğuna göre, |BK| kaç birimdir? 


A) 9 B) 10 0) 12 D) 13 E) 15 


p ABCDE düzgün 
beşgen 
Li ç — İACI ve (EBJ 
köşegen 
J(AB|-2 cm 
A 5 B 


olduğuna göre, |AK| -x kaç cm dir? 


A) V5—1 B) V5 41 GC) V3—1 
D) V3 41 E) V2—1 











i i 











Düzgün Beşgende Uzunluk - lll 





Örnek 


D ABCDE düzgün 
beşgen 





(ADJ köşegen 


JAB| 2cm 


A 5 B 





olduğuna göre, |AD| -x kaç cm dir? 





A) 145 | B) V5—1 O) 14/3 
D) V3—1 E) 14v2 




























(ECJ köşegenini çizersek 






m(EDÂ) < m(ÖEĞ) — m(ECD) — 36* 





EDF — ECD 
/ED| JEF| 2 x-—2 


ECi Ep İx 2 





x2 —2x-4-0 > Asb?—4dac 


A-(<22-4.1.(<4)-4416-20 






x214v5 


—b£VA 2425 
Xi, Da > Xı,2 Eğ > 








1. D ABCDE düzgün 
i beşgen 
E G (ADJ köşegen 
JAB|-4 cm 
A ri B 


olduğuna göre, |AD|—x kaç cm dir? 


A) 145 B) VE-1-<oy 385 


D) 2/5 —2 E) 444y5 





sonuç yayınları 


2. D ABCDE düzgün 
beşgen 
(BDJ ve (ECJ 
E Gc - 
köşegen 
|AB|—1cm 
A 1 B 


olduğuna göre, |EC|—-x kaç cm dir? 








5 41 V5—1 V3 41 
e A 
Dp) ula p s2 




















r— Düzgün Beşgende Alan -| 
Örnek 


ABCDE düzgün 





F beşgen 
2 O noktası çevrel 
çemberin merkezi | 
IFG|4JDF| 
B 
” ” A(DOF) 

ld ———— ? 

olduğuna göre, A(ABGDE) oranı kaçtır? 
ci. NUN RL LE e 
2 10 R 15 9 16 D) 20 5 25 














ABCDE düzgün 
beşgen 


O noktası çevrel 
çemberin merkezi 


A(ABCO) - 20 br? 





olduğuna göre, A(ABCDE) kaç br? dir? 


A35 C)J40 C45 DSO E6o 


ABCDE düzgün 
beşgen 


O noktası çevrel 
çemberin merkezi 


JED|<AJAF| 
A(AFO) -3 br? 





olduğuna göre, A(ABCDE) kaç br? dir? 


A) 60 B) 65 G6) 70 D) 75 E) 90 











sonuç yayınları 








A(ABCDE) 255 25 


ABCDE düzgün beşgeninde 
O noktası çevrel çemberin 


merkezi, alanı 5 eşit parçaya 
ayırır. 


IFC|>4.JDF| 

İFC|z4n ve |DF|n olur. 
Alan paylaşımı yapılırsa, 
A(DOC) - 5S olur. 
A(ABCDE) -5.5S-25S dir. 


A(DOF 
Mia © ML dir. 











3. ABCDE düzgün 
beşgen 
5 (GFJ 1 (AE) 
IDHJ 1 (ABJ 
olduğuna göre Kalk kaçtır? 
ğuna göre, AABCDE) oranı kaçtır? 
z 2 3 S b 
di 2 2 5 g 7 ») 10 9 
4. 


ABCDE düzgün 
beşgen 


O ağırlık merkezi 
3JAF| —|FBİ 
2|KG|IBK| 
A(OFBK) — 17 br? 





olduğuna göre, A(ABCDE) kaç br? dir? 


A)40 B)45 GSO D)S55 B6o 


DA DE 





Cevap E | 








Örnek 




















Düzgün Beşgende Alan — Il h 
















İİ A(CAB) <A ve A(FEK) -B dersek 
A:B-20br? 





ABCDE düzgün beşgen . 
İFCJ 1 (AEJ 

taralı alanlar toplamı 20 br? olduğuna göre, düz- | 
gün beşgenin alanı kaç br? dir? 





(CE| köşegenini çizersek 
| FEG ikizkenar üçgen olduğundan 

A(EKG) <A(FEK) -B dir. 

A(ABC) <- A(EDC) <A olduğundan 

İİ A(ABCDE) -2A42B-2(A4B)-2.20-40br2 


A)30 B) 35 G) 40 


D) 45 


E) 50 





D ABCDE düzgün 3. ABCDE düzgün 
beşgen beşgen 
© > O ağırlık merkezi B g (O ağırlık merkezi 
(OHI 1 (ABJ (OFJ 1 (CD) 
|OH| 4 cm JOF| 10cm 
R |HB|—x İı 
H x B G F Xx 





olduğuna göre, A(ABCDE) Xx türünden eşiti 


olduğuna göre, A(ABCDE) kaç cm? dir? 
hangisidir? | 


A)900 B)450 
(tan 36“ -0,7 alın) 


C) 400 


D) 350 


E) 300 
A) 16x 


B) 20x 


C)24x D)28x E)32x 


sonuç yayınları 





ABCDE düzgün beşgen 

IFGJ 1 JAE| 

taralı alanların toplamı 10 br? olduğuna göre, 
düzgün beşgen alanı kaç br? dir? 





A) 15 B) 20 GC) 25 D) 30 E) 40 






































Düzgün Âltıgende Açı — IV 








— Düzgün Altıgende Açı — Ili İ 
Örnek 






























Örnek 


E p ABCDEF düzgün ABCDEF düzgün altıgen 






















altıgen ise, 
ABMK kare JAF| JAB) ve 
P Cc |JFLNJAKİJ-(KJ ABMK kare ise, 
|AB| -JAK| dir. 
Bu durumda, A B | 
v ii JAF| <JAK| olur. ABCDEF düzgün altıgen Düzgün altıgende eşit sayıda kenar gören köşegenler | 
olduğuna göre, m(LKM) kaç derecedir? Dolayısıyla, | JAK|-JACİ- İKE) e — 
ni 3 o İ ka u durumda, Ni ir. 
> Si 2 e iyi — e | olduğuna göre, m(KEF) kaç derecedir? İİ AKE eşkenar üçgen ve AFE ikizkenar üçgen olur. 
> m(LKM) - 159 dir. 

















A)20 B) 30 Cc) 40 D) 45 Xx 30-609 > x-309 olur. 


E) 50 










CevapA | 
zi | 


Cevap B | 


2 aaa a am memeei 















1. E p ABCDEF düzgün 3. K ABCDEF i > E 3 > © 
altıgen i düzgün altıgen ğ 
|AB|<(BK||Kc| KFEML düzgün 

G b F G 
y Pesgen 
R E 
Â B « N A B 
A B i 
zl ii z ABCDEF düzgün altıgen ABCDEF düzgün altıgen 
olduğuna göre, m(AKB) kaç derecedir? — EE v , . N 
e olduğuna göre, m(AKF) —a kaç derecedir? IFD| <|BK| K, A ve B noktaları doğrusal 
A)40 B)45 C)60 D)75 80 ” 5 AKT i ” 5 KER i 
) ) e) 2 A20 B)22 24 Db26 B28 olduğuna göre, m(AKD) kaç derecedir? olduğuna göre, m(KEF) kaç derecedir? 
e 
R A30 B35 O40 D45 H50 K A10 B)15 G20 D?25 B30 
z 
» > 

2. . ke ip ABCDEF düzgün Mİ F P APEDER dizgin. 2. - ğ ABCDEF düzgün... 4. ir D ABCDEF düzgün 
altıgen altıgen altıgen altıgen 
ABMLK düzgün > ABMLK düzgün BFD üçgen 7 ABLK kare 

c beşgen F c beşgen 2 . . : 
FKT doğrusal JEKİSİKBİ 
K 
A B A B 
ii — A B A B 
olduğuna göre, m(AKF) kaç derecedir? olduğuna göre, m(FTL) -& kaç derecedir? salin yi e 
i olduğuna göre, m(DKB) kaç derecedir? olduğuna göre, m(FMG) —o kaç derecedir? 
A)68 B)72 C)76 DS8O0 B84 A)45 B)50 C)55 D)6O0 E)65 
A)60 B)70 C)75 DMO E120 A)90 oB)100 C)105 D)110 E)120 





1D 2D 3.B 46 




















m— Düzgün Altıgende Açı — | 
Örnek 

















ii Çözüm 


ABCDEF 
düzgün altigen 


Bütün kenerları ve bütün açıları eşit olan altıgene düz- | 
gün altıgen denir. 


m(EDK) — 559 Düzgün altigenin bir iç açısı 120” dir. 


ABCDEF düzgün 
altıgen ise 


m(KCB) — 459 





m(EDG) - 1209 ve 





olduğuna göre, m(DKC) kaç derecedir? m(BCD) 120 dir 


A) 15 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 









Bu durumda, m(KDG) - 659 ve m(KCD) — 75* olur. | 
KDC üçgen olduğundan, | 
m(DKG) — 40* dir. 





TEST -1 


1. E D ABCDEF düzgün ABCDEF 


3. M E D 
altıgen düzgün altıgen 
TEDJ L (DKI P c ME vebD nok- 
m AFK) — 509 taları doğrusal 
K A B K,A ve B nok- 


taları doğrusal 








A B m(MEL) — m(FEL) , m(KAL) - m(FAL) 
olduğuna göre, m(FKD) kaç derecedir? olduğuna göre, m(ELA) kaç derecedir? 


A50 B)6O0 C)70 D80 Edo A30 B45 (60 D75 BO 


ABCDEF 


E D 
2. ; Ek. ABCDEF m l düzgün altıgen 
düzgün altigen m(AKL) —-70* 
G pa 
MELE m(EDL) — 159 
C —— —— 
m(FAK) — m(KAB) , 
707 
KB 


olduğuna göre, m(DLK) kaç derecedir? 


sonuç yayınları 





pa .. iğ H ? 2 
olduğuna göre, m(AKL) kaç derecedir? A) 55 B) 60 C) 65 D)70 E) 85 





A)120 B)130 ©)140 D)150 E) 160 


İpucu: Düzgün altıgende karşılıklı kenarlar paraleldir. 








kli ! 





Örnek 












A) 30 


A 


B) 45 


Düzgün Âltigende Açı — Il 


C) 60 





ABCDEF düzgün | 
altıgen 


D) 75 


olduğuna göre, m(EAC) kaç derecedir? 


E) 90 


small > ei oem pomem zenit amcama İyi Mai 




























i 
Ma İ 
| 
2 ! 
7 
a İl 


Bu durumda, 
m(FAE) - 309 ve 


m(GAB) — 30* olur. 





> m/(EAC) -60* dir. | 


Cevap G | 





olduğuna göre, m(DAB) —w kaç derecedir? 


A)30 


olduğuna göre, m(EAD) — a kaç derecedir? 


A) 15 





A 


B) 45 


B) 20 





C) 50 


B 


Cc) 30 


ABCDEF düzgün 


altıgen 


D) 60 


ABCDEF düzgün... |. 


altıgen 


D) 40 


E) 70 


E) 45 





sonuç yayınları 





ABCDEF düzgün 
altıgen 


(FDİNTEB) 4k) 





olduğuna göre, m(FKB) —a& kaç derecedir? 


A) 70 B) 80 6)90 D)100 EB) 120 


ABCDEF düzgün 
altıgen 
(EGJ ve JACJ 

c köşegen 





olduğuna göre, m(ACE) -a kaç derecedir? 


A)30 B)45. C60 D75 BM 
































AL RE Z 7 > A 5 ea RR a Aaa e ma ön same ie 








Düzgün Altigende Uzunluk — 11 





























































— Düzgün Altıgende Uzunluk — | İ Örnek 
Sirek EN Çözüm 
i E D ABCDEF düzgün (BD) çizersek 

E D ABCDEF düzgün i 

altıgen > | 7 altigen : (BDJ LJABI olur. 
og 

db üçgen K N | JAK| < İKBİ JAD| < 16 br ise 

: la l F JAD| < 16 br E Pa |BC|—8br dir. 

Ç(BDF) — 1243 br Ni a | 0 
-İKB|-4brolur. | 
EYA 30* — 30" — 1209 B LAK| | | | 
4 üçgenlerinden dolayı AK B A g4K 4 Mealini 








BDF eşkenar üçgendir. 
3av3 — 12y3 


> az4 birimdir. 








IBC|8 br ise 





olduğuna göre, |DK| kaç birimdir? 


B) 4/10 O 4/11 


olduğuna göre, |AB| kaç birimdir? 





IDB|- 8/3 br olur. 











A) 4v7 DKB. dik üçgeninde pisagor bağıntısından 
İDKE - |KBJ? -|DBE 
IDK|2 424 (8y/3) 


İİ lDK|- 4vV13 br bulunur. 








Cevap C | 














1 E D ABCDEF düzgün E D ABCDEF düzgün 
altıgen altigen 
z AB|-4cm 
ECE Rb JABİ z i E © D ABCDEF düzgün E D 
GC F fe 
altigen 
6 |AK|—-3 br 
F |KB|—1br 
A B A 4 B 
olduğuna göre, |AE| kaç birimdir? | olduğuna göre, |FC| -x kaç birimdir? Kk SE ri 5 
A3/3 B6 C6/3 Dİ2 E) 123 A)6 B)8 Cc) 9 D10 E12 A 3 K1B 


2 E D ABCDEF düzgün 
altigen 
IBE| > 12 br 
Cc 
A B 


olduğuna göre, Ç(ABCDEF) kaç birimdir? 


A) 30 B) 36 Gc) 40 D) 48 E) 52 


sonuç yayınları 





E D ABCDEF düzgün 
altigen 
JAE|-9 cm 
F c 
A Xx B 


olduğuna göre, |AB|—-x kaç cm dir? 


A3 B3Y3 06 


D) 6/3 EMY3 








olduğuna göre, |KD| kaç birimdir? 


A)5 B) 6 C)7 D)8 E) 9 


2 E 2 L1D ABCDEF düzgün. Bal 
âltigen 
JEL) <2 br 
ğ (AK) <|LD|-1 br 
Aik B 


olduğuna göre, |KL| kaç birimdir? 


A) 2/2 B) 2/3 


D) 2/6 


Go) 2/5 
E) 2/7 





sonuç yayınları 





ABCDEF düzgün altigen 

M(EKB) — 459 , JAK| < 5/8 br 

K, A, B doğrusaldır 

olduğuna göre, |AB| kaç birimdir? 


A3 B4 05 DE B7 


ABCDEF düzgün 


E D 
altigen 
ği (AKINIDKI —(K) 
İBK| 4 br 
A B 4 


olduğuna göre, |FD| kaç birimdir? 





A4 B6 C4V/2 Days BB 














— Düzgün Altıgende Uzunluk — Ili 















ABCDEF düzgün | 


altıgen 


(FCINTEK) < (K) | 


IKC| 8 br 
JEF| 6 br 


olduğuna göre, |EK| kaç birimdir? 


C) 2/5 
E) 2V7 


ABCDEF düzgün 
altigen 


AKI LIFCJ 
JAB| z4âbr 


olduğuna göre, |KA|—x kaç birimdir? 


92/8 D4 Bava 


ABCDEF düzgün 
altıgen 


(BEJ LIDKI 
IDC) -6br 


olduğuna göre, İKB|—x kaç birimdir? 


D)9 E) 10 











sonuç yayınları 





|EH| - 3v3 br 
EHK dik üçgeninde 


JEKİ2 - JEHİZ « |HKIZ 
|EK|2 —(3vV3”' 412 — JEKİ 27 


A 


JFE|-6br ise 
IFC|-i2br olur. 
LEHI L (FG) | 
FEH (309 -60*-909) | 
üçgeninde i 


|FE| <6 br 
JFH| <3 br 

























ABCDEF düzgün 
altıgen 


LADIN(ECİ <(K) 


c JEK|-2V3br 


olduğuna göre, |AK| —x kaç birimdir? 


A)5 B)6 


Wii 


DO  E10 


ABCDEF düzgün 
altıgen 


(ACINIBDI-(KJ 
JAK|-10br 


olduğuna göre, |KC| kaç birimdir? 


A3 Ba 


D) 6 E)7 








Düzgün Altıgende Uzunluk — IV 

















Örnek 
E D ABCDEF düzgün 
altıgen 
(EKİN (FC1 (1) 
di AKİ <JKF| 
K 
A B 


dee (ELİ 
olduğuna göre, Kİ kaç birimdir? 


İLK 


A3 BB? G2 D3 p4 


(FCI köşegen 
olduğundan, 


m(EFL) — m(İFK) 

















Cc olur 


KFE üçgeninde Açıortay Teoremi 
uygularsak, 
2n n JELİ 


LE KE lt ey 
JEL) İkİ JK vi 





ABCDEF düzgün 
altıgen 


(FCİNLEK) <(L) 
2İEL|-3JLK| 
İKA| -2 br 





olduğuna göre, düzgün altıgenin çevresi kaç bi- 
rimdir? 


A36 B)42 CJ44 D48 EE? 


altigen 


4 (ECİNİKDİ < (LI) 
F C 4JEL|-3İLGJ| 


|BC|-6br 





A B 


olduğuna göre, |FK| kaç birimdir? 


A)1 B)2 o) 3 DA BS 





Sonuç yayınla rı 


ABCDEF düzgün --—- 





E D ABCDEF düzgün 
altıgen 
: (EBJNİFDI - (H) 
F |FH| - 33 br 
A B 


olduğuna göre, |HC|—x kaç br dir? 


A)3v/3 B)3/5 C)3y6 D)3vV7 E)3yY10 


K 





ö AKTTE 

ABCDEF düzgün altıgen , (DKJN |KBI - (K) 
|AK|-6br 

olduğuna göre, |AB| —x kaç br dir? 


A)2 B)3 





























Düzgün Altıgende Alan — II 






































——> Düzgün Altıgende Alan — | h — 
Ni Örnek 
Örnek A Çözüm 
Bir kenarı 4 birim olan düzgün altigenin alanı İİ Düzgün altigen 6 tane eş eşkenar üçgenden oluş- i E K D ABCDEF düzgün Düzgün altıgende 
kaç br? dir? maktadır. altıgen karşılıklı kenarlar 
A) 16V5 YE NE |AB|-8 br paralel olduğundan, 
D) 24v3 E) 54/3 h-|BD|-8V3brdir. | 









A(ABCDEF) -6.S 


o, fazy3 
-s. 4 


A 8 B 













olduğuna göre, A(ABK) kaç br? dir? 






















Bu durumda düzgün altigenin alanı, 8.83 z 
9 A) 24V3 B) 30v3 C) 32/3 gl pm İp 
2 
(22 3) — 24Y3 br? dir. D) 36v3 E) 40v3 






























1. E D ABCDEF düzgün 3. AİK F ABCDEF düzgün 
1.  Enuzun köşegeni 4 birim olan düzgün altıgenin 4. E D ABCDEF düzgün altigen altıgen 
a 
alanı kaç br? dir? altıgen JAB| -6 br i |AK| <1 cm 
Asi BAB ge GN i ği 8 E |okl-7em 
F G — 
D) 8/3 Bg 12/3 ön ii 
A 6 B GC D 
A 2 B : > ” La 
| olduğuna göre, A(ABE) kaç br? dir? olduğuna göre, A(ABCDEF) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç br? dir? 
A) 1 
pi Ni i ) 12/3 o B) 15/8 OO) 16/3 A) 20/3 B) 24/3 C) 303 
A) 6v3—4 B) 6/3 —6 GC) -8v3—4 
l ) ) ) D) 18y3 E) 20/3 N D) 36/3 E) 42/3 
5 D) 83-6 E) 10v/3—4 S : 
2. Alanı 543 br? olan düzgün altigenin bir kenarı > 
kaç birimdir? > 5 
A)4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 : N 
? 6. E D ABCDEF düzgün 2. E Ss Kap ABCDEF düzgün * 4. E D ABCDEF düzgün 
altıgen altıgen , altıgen 
(BC|-8 br İKD|x3br << IFCJ 1 JEKJ 
F c ü GS JEK|-5br ğ G JAB|-4br 
8 
A L B A 4 B 
3. En kisa köşegeni 443 br olan düzgün altıgenin A B 
alanı kaç br? dir? olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç br? dir? olduğuna göre, A(ALKE) kaç br? dir? olduğuna göre, A(EKCD) kaç br? dir? 
A) 123 B) 16/3 .G) 18v3 A) 64y3 B) 72/3 Cc) 80/3 A) 20/3 B) 30y/3 C) 40/3 A) 8v3 B) 10v3 G) 123 
D) 208 E) 24/3 D) 88v3 E) 96/3 | D) 603 E) 803 D) 16/3 E) 20y3 
e > 1D 2 











-— Düzgün Altıgende Alan - lll 
Örnek 


K 


A4L.6 B 


B) 54y3 
D) 48y/3 


A) 60y3 






















ABCDEF düzgün 
altigen 


|AK| <8 br 
(BL| 6 br 
JAL| <4 br 


olduğuna göre, A(ALCF) kaç br? dir? 


C) 503 


E) 45y/3 


ABCDEF düzgün 
altigen 


JFK| x2 br 
|IKA| -4 br 


olduğuna göre, A(KCD) kaç br? dir? 


B) 15y/3 
D) 21/3 


- E Dp 
F G 
K 
6 
A3L 5 B 


A) 12/3 


C) 18/3 


E) 24y3 


ABCDEF düzgün 
altıgen 


|AK| 6 br 
İLB| 5 br 
JAL| -3 br 


olduğuna göre, A(ALCK) kaç br? dir? 


B) 36y/3 
D) 48y3 


A) 30y/3 


C) 40/3 


E) 543 


sne 











sonuç yayınları 








AAL GB. 


- A(AKC)— vi — 40y3 br? 


İl Ayrca ALC üçgeninin (AL| tabanına ait yükseklik, 
|CH| - 5/3 br olduğundan, 


A(ALC) - 4.518 - 10Y3 br? dir. 


| AÇALCK) -40V3 410/3 - 50v3 br? dir. 


(ACI köşegenini 
çizersek, KAC dik 
üçgen olur. 







Düzgün altigenin bir 
kenan 10 br oldu- 
ğundan, 


JAC|- 10v/8br dir. | 










Cevap G | 


E D ABCDEF düzgün 
altıgen 
JAB| -2br 1. 
F G 
A B 


olduğuna göre, A(FBD) kaç br? dir? 





A)3/3 B)4Y/3 CO 6y/3 D)9V/3 E) 12/3 


ABCDEF düzgün 
altıgen 


A(ABCD) - A(FDE) - 32/3 br? 
olduğuna göre, |AB| kaç br dir? 


A)4 B5 6 D)8 


E) 10 


























RR a AA m 











Düzgün Altıgende Alan - IV 


Örnek 


E D ABCDEF düzgün 
altıgen 
O noktası, çevrel 
EF ) c çemberin merkezi 
(ABI LJKLIJ 
6) > A(AKO) -S, br? 
A K B 


A(AOLEF)-S, br? 


S, 
olduğuna göre, — 
S, 


oranı kaçtır? 


1 


1 1 
We Bİ 5 7 


ABCDEF düzgün 
altigen 


O noktası çevrel 
çemberin merkezi 


A(AOB) -8 br? 





olduğuna göre, A(ABCDEF) kaç br? dir? 





A)36 B)J42 C)48 D54 E6o 
i N ABCDEF düzgün-— - 
altıgen 
O noktası iç teğet 
F © i d 
> çemberin merkezi 
K 
JAK) < AJFKI 
N B 
A(KOF 
olduğuna göre, KABE oranı kaçtır? 
1 1 1 3 











ları 





sonuç yayın 


Pp 





ABCDEF düzgün altıgeninde O | 
noktası hem çevrel çemberin | 
hem de iç teğet çemberin 

merkezidir. 























Bu durumda, 


S,-5S 


Cevap A | 








ABCDEF düzgün 
altıgen 


O noktası ağırlık 
merkezi 


A(OFB) - 10 br? 


olduğuna göre, A(ABCDEF) kaç br? dir? 


A30  B)40 


GC) 50 


D) 60 E) 80 


ABCDEF düzgün 
altigen 

(AGI ve (FBJ| 
köşegen 
A(AKB) -2 br? 


olduğuna göre, düzgün altıgenin alanı kaç br? dir? 


A20 B)24 





Cc) 28 


D) 32 


E) 36 



































rm Dörtgende Açı -| h 
Örnek 
















Dörtgende Açı — Il h 
Örnek 














ABCD dörtgen 


D, G ve E 
doğrusal 


ABCD dörtgen 
(EDJNİLKI< (DJ | 
(FCINILKI-(C) | 


Dörtgenin iç açılarının 


ölçüleri toplamı 3609 dir. | 





m(ECB) — 1109 | Me) e: 





m(GBA) — 80* 








m(FBA) — 130 
















m(DAB) — 709 k D ck 


m(ADL) — 809 





Dörtgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 3609 dir. 


a * 130“ 4 1009 4 80“ - 360“ 


olduğuna göre, m(ADC) —w kaç derecedir? m(ECB) - 1109 > m(DCB) -70* dir. 


olduğuna göre, m(BCK) — o kaç derecedir? 





a 4 709 4 80“ 4 70" - 360“ 
a 1409 





A) 110 C)130 D)140 E)150 





B) 120 
) a - 509 





A40 B)SO0 C)JGO D70 B80 





bulunur. 














ABCD dörtgen ABCD dörtgen 






(ABJ 1 (BCJ E,A,B doğrusal 1 ABCD dörtgen 3. © e ABCD dörtgen 

m(BAD) - 70* E.D, C doğrusal (EDJN İLK) < (4D) (ABI 1 (BCİ 

m(BCD) — 160“ m(ADF) - 1179 li İDEJ ve (CEJ 
m(EAB) — 60* açıortay 


m(EAD) — 70" 


VA 
i G 





m(EBA) — 80“ , K m(BAD) - 140“ 





m(BCD) — 86“ 





olduğuna göre, m(ADG) -a kaç derecedir? S m(ADL) — 120“ olduğuna göre, m(DEC) -a kaç derecedir? 
olduğuna göre, m(ABC) —a kaç derecedir? : > 


A)118 B)1iZz C©)107 D)10i &E)99 





A)100 B)110 C)120 D)130 E)140 


sonuç yayınları 


sonuç yayınları 




















2. B ABCD dörtgen > 4. ABCD dörtgen 
> . ABCD dörtgen . .. - |: > 
(AB) 1 (ADI 4. ABCD dörtgen Ef ze genigen E,A,B doğrusal 
— i w i o EAlNMİIFKI—/A — — 
m(ADC) — 4x E,D,C doğrusal BAS 1 e Zm(ABK) < m(KBC) 
A ©C Şo — — : m EDC — 1159 —— —— 
ABAK m(EDA) -m(ĞBA) ye e) Om(AÂDK) — m(KBG) 
e —— i , m(DAF) — 95“ — : 
m(BCD) — 2x M(DAB) - 76 95 659 m(EAD) - 72 
< A A > m(CBK) — 659 — 
D E Be e m(BCF) — 84“ 
olduğuna göre, x kaç derecedir? olduğuna göre, m(DCB) —x kaç derecedir? olduğuna göre, m(DCB) —a kaç derecedir? olduğuna göre, m(DKB) —u kaç derecedir? 
A)30 B)35 C40 D45 E50 A)92 B)94 C98 Dio4 E) 106 A) 110 B)105 C)100 D)95 E90 A)130 B)140 C)150 D)160 E)170 





















































Dörtgende Açı — IV 
Örnek 











(> Dörtgende Açı - Ili 5 
Örnek 













































N AB Ni | 
ABCD dörtgen (AE) ve IBEJ Çi Mörgöri (AE) ve (CF açıortayise, | 
(DEJ ve (EC| açıortay İse, Lee Ve İDE — B)| | 

e —  İm(B)-m(B) 
e Ji Eğ) MD) 4m) e m 
m(DAB) — 1459 si m a m(DAB) — 140* dir 
GN A dir. — 
D —G m(DEC) — 135“ D G m(DCB) — 70" 














145* -a 
2 


270-145“ sa 


a - 1259 olur. 





1359 — 


olduğuna göre, m(CBA) <a kaç derecedir? mi (11409 —709| 


2 


olduğuna göre, m(BEF) -«& kaç derecedir? 








- 359 





A)105 B)115 C©)125 D)135 E)145 





A20: B)25 Cc) 30 D) 35 E) 40 bulunur. 


























ABCD dörtgen 3. 


























2 1. ABCD dörtgen 
1. e ğ ABCD dörtgen 3. B -ABCD dörtgen ICEJ ve JAF (AEJ ve (GF 
IDEJ ve JECJ lAEJ, (DEJ açıortay açlortay 
açıortay iy (CFJ m(ADG) — 1359 m(ÂDG) — 140 
— N açıortay — — 
m(DAB) — 100 LE A m(ABC) — 859 M(AEF) — 159 
m(ABG) — 1209 D Big  M(AED) -95* çe 
| pl olduğuna göre, m(CEF) -a kaç derecedir? olduğuna göre, m(ABC) -a aşağıdakilerden 
olduğuna göre, m(DEC) -« kaç derecedir? olduğuna göre, m(BFC) -« kaç derecedir? A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 hangisi olabilir? 
A)110 B)125 C)120 D)130 E)140 A)105 B)100 C)95 DO E85 A)120 B)115 C©)110 D)105 E)100 
e 2, 
x 5 
z — 
bari m 
e de ii ABCD dörtgen 4. ABCD dörtgen 2. o e ABCD dörtgen 
IDEJ ve (EC) E, D, G doğrusal | GET ve (AF 4. > ABCD dörtgen 
kğ (BFI, (FI, açıortay X m al 
— ZN açiorta 
m(DEG) 100“ açıortay | m(CEF) — 20” < i ii 
pa — > N ; SANA E m(DAB) - 65“ 
m(DAB) — 8x m(BAD) — 80 a OB m(EBA)-75 Di 
—— ADE o : g5” M(DCB) — 105“ 
m(ABG) — 2x m(ADE) - 40 Ne — ye A Zig, SPEBİ 
Ea i olduğuna göre, m(ADC) -« aşağıdakilerden 
olduğuna göre, x kaç derecedir? i olduğuna göre, m(BFC) —a kaç derecedir? ; . hangisi olabilir? olduğuna göre, m(DEB) -a kaç derecedir? 
A)sO0 B)35 C)40 D)45 50 A)100 B)110 C)120 D)130 E)140 | A)95 B)100 C)105 D)110 £)115 A)160 B)155 C)150 D)145 E)140 








Aİ e 
































-— Dörtgende Açılar Karma 
Örnek 








ABCD dörtgen 


İDEJ, (ECİ JAFI ve (BFJ açıortaylar 


m(DEĞ) — 1409 


olduğuna göre, m(AFB) —a kaç derecedir? 

















il AFB üçgeninde 


m(A) * m(B) 
2 


1409 401809 > a40" 





A30 B35 C)J40 D45 K5o | 


TEST-5 


*a- 180“ 


mÜ)* m) | 


2 


© MA) 4 m(B) 
2 


m(A) 4 m(B) - 2809 








Big 


ABCD dörtgen 


(AF ve (EC) 
açıortay 


m(AEĞ) — 160* 


2 
3 


olduğuna göre, m(ADC) kaç derecedir? 


A)80  B)90 


100 D)110 E)120 


D 





B 








F 


m(6)—m(D) — 209 


ABCD dörtgen 
(AF| ve JBEJ 
açlortay 


m(EKF) — 80“ 


olduğuna göre, m(ADC) kaç derecedir? 


A)110 B)100 ©)d0 D) 80 E) 70 





sonnç yayınları 





3. 





ABCD dörtgen 


JAFI, 1BFJ, 
IDEJ, JECJ 
açıortay 


m(AFB) — 309 


olduğuna göre, m(DEC) —a kaç derecedir? 


A) 120 








D)150 E)160 


ABCD dörtgen 
(AEJ ve JCEJ 
açıortay 


m(ADG) — 1409 
m(ABG) — 709 


olduğuna göre, m(AEC) -a kaç derecedir? 


A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 


LABEBDAA 
p 








esp 





Dörtgende Uzunluk — | 
Örnek 


























GC 











A)2 B)3 














04 


ABCD köşegenleri 


dik kesişen bir 


dörtgen 
JAB|- 2/5 cm 
(AD|-6 cm 


(BC|-3 cm 


olduğuna göre, |CD|-x kaç cm dir? 


g6 

















Köşegenleri dik kesişen 
dörigenlerde 


(ACI 1 (BDJ 


2-2 -b 44 dir 


4 (2/5) -62432 
xX 42045 
25 











x-5 


Cevap D 





B 


ABCD dörtgen 
(ACI 1 (BDJ 
|BC|—5br 
|AB|-3br 
|AD|-2 br 


olduğuna göre, |DC| kaç birimdir? 


A) 2/3 B)2/5 G2vV/6 DAT | 3VY5 





ABCD dörtgen . . 


“TACI LIBDJ 
(BF|—|FG| 
İDC| < V19 br 
|AD| V10 br 
JAB|— V7 br 


olduğuna göre, |EF| kaç birimdir? 


A)2 B)3 0) 4 


DS BE 


sonnç yayınları 








C ABCD dörtgen 

(ACT 1(BDJ 

,, —— İAKİZİKBİ 

JAF|—İFD| 

z ri ” İBG|10br 
ŞİŞE mi 
JKE| 3 br 


olduğuna göre, |DC| kaç birimdir? 


A) 6/2 B)7V/2 G8yV2 Dz 102 


G ABC üçgen 
(GEJ LJABJ 
İBC|-10br 
IBD|-8 br 
JAD|-6br 


olduğuna göre, |ACİ| kaç birimdir? 








A)7V3 B)7W2 C6Y/5 D)6Y3 62 























i 














i 
i İren 
ii ği 
Ü 
| 































































































—— Dörigende Uzunluk -— li : Dörtgende Uzunluk — ill İ 
Örnek : Örnek 
H 
A > ” 
e1) döngen (ADI ve (BCI R ie ABGD 'dörigen ABCD dörtgeninde 
(DGI 1 (CBJ doğru parçalarını ç ERK vel bu- E, F.K ve L noktalarını 
İN ağ Vi ii ; le lundukları kenarla- E K bulundukları kenarların 
ii — 60 A şekildeki gibi uzatırsak, ” oi orta noktalan is8: 
ABC) - 60“ İ ABE eşkenar ü lur. ) OEFKL paralelkenardır. 
e e ve l (ACJ ve (BD A ” 8 iy TACI//JELİYİFKİ 
|AB|x 10cm köşegen İl) (DI (EF YILKI 
J(AD| 6cm B — 
|AC|-16br İV) JELİ İRKİ 
olduğuna göre, |BC|-x kaç cm dir? İİ JAB|<10cm, |AD| 6cm (BD|-12 br 1BD| 
A)5 B)6 o 7 D)8 g9 İDE| 4cm — JEC| s2 cm dir. olduğuna göre, |EF| 4 |FK) toplamı kaç birimdir? £ vi eril 2 
i | Vİ) Çevre(EFKL) - (AC) * |BD| 
BC|-10-2-8cm bulunur. 
A)6 B)9 C)12 D)14 E)18 Bu durumda, 
18D| 











2 
leri Zİ eri E - &br ve 


AC 16 
peki Rİ şeki «sö dir. 





1. D OABCD dörtgen 3. D ABCD dörtgen 






































— JEF|4 |FKİ& 14 birimdir. 
8 (ADI 1 (AB) 20 x (AD) 1 (ABI 
ya, SEDGİREİCR c< m(DCB) — 60* m m 
|DG|-8 br PA soj-tobr TEST -8 Nk 
1 > e mem memenin 
AD|—7br a 
R N İD . , 1D6İx10br 1. D ABCD dörtgen 3. D 1 Ç ABCD dörtgen 
5 AB|-5br m 
iü İRİ E ve F kenar : E,EK vel 
olduğuna göre, |BC|<x kaç birimdir? olduğuna göre, |AD|—x kaç birimdir? ? ii orta noktaları K kenar orta nok- 
JEF|-6 cm 7 taları 
AVM BY C)Y18 D)V14 E)v15 A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 
A B |JEL|<8cm 
B c F 
: olduğuna göre, |BD|-x kaç cm dir? İl li 
Ri olduğuna göre, Ç(EFKL) kaç cm dir? 
> A)8 B10 ©12 D14 B16 
“ K A20 B)22 ©25 D28 H30 
R z 
z 
2. ABCD dörtgen 4. D ABCD dörtgen ei 
AD (ADI 1 (ABI | Mn ö 
I li NE) 5 N i 6 ABCD dörtgen 3 4 A ğ : ABCD dörtgen 
— o : L 
HARC) e 6 a ERK ve L ke- ii 
(AB| -|BG| mAbe sg k (nar ortanoktaları > L 10 pl 
i la (ADI, (BD, 
6 |pgj< IDG|-9 br . 
IDC|-9 br JAC|-20 cm : (BCJ ve (ACI 
JAD|<3y3 br |AD| 6 br | A < B İDB|JsiZcm Ni — nin orta noktaları 
olduğuna göre, |AB| kaç birimdir? olduğuna göre, |BG| -x kaç birimdir? JAB|-14cm, |DG|10cm 
A)4 B)5 6 D)7 E8 A) V2 B) V3 02 D)3 g2y/3 olduğuna göre, Ç(EFKL) kaç cm dir? olduğuna göre, Ç(EFKL) kaç cm dir? 
A)24 ,B)26 (28 D,32 E)36 A12 B14 ©16 D20 B24 











Eyi 








Dörtgende Uzunluk — IV 











Örnek 


D ABCD dörtgen 


A 
F 


E ve F kenar 
orta noktaları 
|ACİ> 16 cm 
(DB|-12 cm 


olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 


A)8 B10 C12 D14 B16 


ABCD dörtgen 
(ACI L(DBJ 
F E ve F kenar 
orta noktaları 
JAC|-6 cm 
IDB|-8 cm 


B GC 


olduğuna göre, JEF| kaç cm dir? 


A)5 B6 ©7 D8 Bio 


D ABCD dörtgen 


ek (ACI L(DBJ 


E ve F kenar 
orta noktaları 


JEF| 13 cm 
|AC|-24 cm 





olduğuna göre, |DB| kaç cm dir? 


A)18 B)16 ©12 Di B10 


sonuç yayınları 





(BCJ nin orta noktası | 
K olsun. | 
ABC üçgeninde 


- laci 
EK - 5 





> |EK|—-8 cm 
BDC üçgeninde 


(EK) / TACI, (KFJ/(DBJ olduğundan 
(EK) LIKFJ dir. 


EKF dik üçgeninde 


> |KF|s6 cm 


JEK| 8cm, |KF|-6cm (6-8-10) 


> JEF|-10cm olur. 








ABCD dörtgen 
E veF kenar 
orta noktaları 
m(AKD) — 1209 
JAC|-12 cm 
(DB|-10 cm 
olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 





A) vV71i B)Y/73 C)vY79 D)y89 E) Val 


ABCD dörtgen 
SL BD) 1 (AC) 

F E ve F kenar 
orta noktaları 
JEF|—10 cm 
JAC|-12cm 


olduğuna göre, |İDB| kaç cm dir? 


A) 14 B)16 oC)18 D)20 Bez 














a m 




















Örnek 1 


















D 2 E & ABCD dörtgen 
nie 

(ADJ LJABJ 

4 (BCI L(DCJ 
JAB) -JEBİ 
DE! -2 

al : İDE| 2 cm 
|AD|-4cm 


olduğuna göre, |EC| -x kaç cm dir? 


A Çözüm 
D 2 E > /AB|-|EB|-y dersek 
— EBC. dik üçgeninde 
4 ei BC|— /y2—x olur. 
ABD dik üçgeninde 
A i 2 |(DBJ2 -|ADJ2 * |ABJ? 





Dörigende Uzunluk - V hn 








i 





I(DBJ? - 42 4 y2 











DCB dik üçgeninde 
(DB? -|BCJ? *|DCJ? 
42 4 y2—y2—x24(2 4x) 


16-44 4x 







x-3 bulunur. 















İl AFC ikizkenar üçgen ve |(FEJ LJAC)| dir. 
İl AFE dik üçgeninde JAF|J? — |AE|? * |FE|2 
İİ 62-424 (FEJZ 






Örnek 2 


A ABCD dörtgen 
(BAJ LJADJ 
(BCJ 1 (DCJ 

il AE|-|EC|-4br | 
(BF|<|FD| <6 br | 





G 


olduğuna göre, |EF| kaç br dir? 


A ABD dik üçgeninde 

İBFİs|FD| 6 br 

> JAF|-6br 

(Muhteşem üçlü) 

BCD dik üçgeninde 

|BFİk |FD| < 6 br 

7 > |FC|-6br 
(Muhteşem üçlü) 

AFC üçgeninde i 

JAFİz|FC| 6 br, |JAEJx |EC|—4 br olduğundan 







—> (FEJ-2V5 br bulunur. 




















Ğ 


© TEST-10 
1. ABCD dörtgeninde 2. A ABCD dörtgen 
(ABI LJADI (ABI LJADJ 
(BCLLİDEJ“-E (BCI 1 (DC) 
JAB|-JED| x 5 p  |BE|<JED|<5cm 
|BE| 1 cm z JAF|-İFC|<4 cm 
|EC| 7 cm < 


olduğuna göre, |AD|—x kaç cm dir? 


A v/21 ByvYi9 OYi7 DYI5 Bv14 


olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 


A)2 B)3 04 D)5 


E)6 
































— Dörigende Uzunluk — VI 








Örnek 1 


ABCD dörtgen 


İBE| —|ED| 
JAF||JFG| 
|AB|-8cm 





B G İDG|—10cm 3 





olduğuna göre, |EF|—x kaç farklı tamsayı değe- | 


ri alabilir? 





K olsun 
(KFJ orta taban 
olduğundan 
AB 
ABC üçgeninde, Ke > |KFJx4cm 
BDC üçgeninde (EK) orta taban olduğundan 
DC 

ki Sİ > |EK|5cm 

EFK üçgeninde üçgen eşitsizliğinde 

5—4<Xx<544 

1<x<9 


0 


(EF) 7 farklı tamsayı değeri alır. 








D ABCD dörtgen 
IBE| < |ED| 
Yİ yp İaFisirei 
JAB|-6 cm 
B ç İDG|s8cm 


olduğuna göre, |EF| - x kaç farklı tamsayı de- 
ğeri alabilir? 


A4 BS5 (6 D7 BB 


(BCJ nin orta noktası | 














sonuç yayınları 





Örnek 2 


ABCD dörtgen 


E ve F ortanoktalar | 


JAD|—-6cm 
|BC|10cm 


Cc 


olduğuna göre, |EF| —x kaç farklı tamsayı değe- | 


ri alabilir? 


(BDJ nin orta noktası K ol- | 


sun. 


ABD üçgeninde (EK| orta | 


taban olduğundan 
lAD| 


JEK| — ig 


DBC üçgeninde |KFJ orta | 


taban olduğundan 
1Bcj 
2 
EKF üçgeninde üçgen eşitsizliğinden 
5—3<İJEF|<543 
2 <|JEF| <8 


IKF|< > |KF| 5cm 


(5 tamsayı değeri vardır) 


Ayrıca K noktası JEFJ üzerinde olabileceğinden E, | 


K, F doğrusal olur ve JEF|-345-8cm olabilir. 


(EFİ 6 farklı tamsayı değeri alır. 








ABCD dörtgen 


E ve F orta 
EF noktalar 


JAD|-4cm 
İBC|-6 cm 


A 


B 5 G 


olduğuna göre, |EF| -x kaç farklı tarnsayı de- 
ğeri alabilir? 


A)7 B6 05 D)4 


g3 





>JEK|>3cm | 


! 

9 
| 
h 
; 
! 
i 





z 
> 
— 
E 
” 
E 




















Dörigende Alan - | 
Örnek 
A B ABCD dörtgen | 
(ACJ ve (BDJ 
köşgen 
m(BDG) -24 | 
24 369 m(ACD) - 369 | 
D C 
IBD|10 cm 
(AG| -8cm 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


B) 16/3 
D) 20/3 


A) 15y3 C) 18/3 


E) 24y3 























GER, Çözüm 


D C ABCD dörtgeninde 
(ACI ve (BDJ köşegen 


m (GEB) za olmak üzere 


A(ABOD) - 7 -JACİ-JBDİ:-sina | 
dir. 


A(ABCD) - > JAOLBDİ.sina | 


1 
-—.8.10.sin60" 
5 sin 


> 20/83 br? dir. 





ABCD dörtgen 

m(DEĞ) 309 
D JAC|-12cm 

IBD| 16 cm 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 48 B)J52 C)56 DE BE 
2. A ABCD dörtgen 
(ACI ve (BDI 
p Köşegen 
> — 
> m(DEÂ) - 1209 
TeciZöcm 
IBE|-5 cm 
© JAE|-4 cm 
JED| 7 cm 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


B) 24/3 
D) 36/3 


A) 20v3 C) 30y3 


E) 40y3 





sonuç yayınları 





ABCD dörtgen 


C  m(GAB)-21* 
m(DBA) — 249 
|AC|12 em 
IDB| 16 cm 


AI 


B 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 24/3 


B) 36y2 
D) 48/2 


C) 36y3 
E) 52y3 


ç ABCD dörtgen 


(ACI ve (BDJ 
köşegen 





m(GEB) — 1209 
İDC|-İDE|-6 cm 
JAE|-JAB|-8 cm 





olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 36y/3 B) 40y3 


D) 49y/3 


GC) 46y/3 
E) 52y/3 


























-—— Dörigende Alan — Il 





Örnek 


(ACI 1 (BDI 
(CD| 13 cm 
13 JED|-12cm 
JAE|-2cm 
(BE| 4cm 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 





A)45 B)J48 O)52 D56 S8 

















l A Çözüm 
A ABCD dörtgen ! 


i A 

i 4 p 
B 

i G- 

i A 

| z D 

13 

/ G 


ABCD. dörtgeninde 
(ACJ L(BDJ olmak üzere 


A(ABCD) - > -lACHBDİ 


DEC dik üçgeninde 
IDC|-13 cm 

JED| 12cm 
JEC|5cm olur. 
(5-12 -13) 





A(ABCD) - > JAGLIBDİ - 1.167 


—56 cm? bulunur. 





CevapD | 


TEST - 13 





i A ABCD dörtgen 
(ACI L (BDJ 
|BE|-3 cm 

B in D 
JAE|-4cm 
|ED|-5cm 
(EG| -6cm 
Cc 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 





A)30 B36 40 D46 BS? 
2. A ABCD dörtgen 

10 (ACI LIBDJ 
B n p |BCİJ>138cm 
|AD| 10cm 

13 JAE| 6 cm 

l1BE| 5cm 

Ğ 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)117 B)120 CG)124 D)129 E)136 





sonuç yayınları; 





3. A D ABCD dörtgen 
(ACI L (BDJ 
IBD| 12 cm 
A(ABCD) - 120 cm? 
B yi 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
A)10 B)12 G14 D16 B20 
4. A ABCD dörtgen 
Sİ, hai 
BG E D JACILIBDI 
JAE|-4 cm 
JEC|x9 cm 
Ğ 
JED|-12cm 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)104 B)108 C©)113 D)117 


E) 124 





a eğ 
7 





Mm 





yem 














Dörtgende Alan — Il 









Örnek 
Cc ABC üçgen 
m(ÂEĞ) — 609 
JAB|- 8v3 br 
ölü IDC|6 br 
A mi B 


E 


olduğuna göre, A(ADBC) kaç br? dir? 














A)12 B)16 C)18 D2 B36 




























| Bu durumda, 


İ A(ADBC) - 2.6.8/3.sin60” 


1 /3 
-5.8.8V3 
İ| -36b2 dir 









EA Çözüm 


G ABDC konkav dörtgeninde, 


1 iğ 
A(ABDO) - Z.|CD|.JABI.sina | 


E 








Cevap E 





TEST - 14 
1 G ABC üçgen 3. ABC üçgen 
ICEJ 1 (AB) m(AEC) — 60” 
|AB|-10br |CD| 6 br 
IDC|x4 br A(ADBC) - 6/3 br? 
B 
A — B m 
E olduğuna göre, |AB| kaç birimdir? 
olduğuna göre, A(ADBC) kaç br? dir? A) 10 B)8 g6 D)4 g3 
A)15 B20 ©25 D40 B50 
> 
Z 
- 
5 
2. e A ABC bir üçgen 


m(AEC) — 30“ 
|AB| - 12 br 
İDG|-8 br 





A 





olduğuna göre, A(ADBC) kaç br? dir? 


A)12 B)16 C)18 D20 B24 





m(AEB) - 30* 
JAD|-4cm 
A(ABDG) — 12cm? 





olduğuna göre, |BG| kaç cm dir? 


A)8 B10 G12 D14 B16 





























(BAJ L(ADJ 
m(BCD) — 459 
JAD|-6 cm 
|AB|-8 cm 
(BG| 10cm 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 70 B) 74 


C) 78 


D)82  E)86 

















4. A 
8 6 
B D 
G 


(-—— Dörigende Alan - W 
Örnek 
A ABCD dört — 
O ki (BDI doğru parçasını çizersek 
ABJ L (AD 
3 6 l Lü I ADB dik üçgeninden 
B m(BCD) — 60“ JAD|-6cm |(AB|-8cm 
|AD| 6cm > |BD|<10cm olur. (6-8- 10) | 
10 (AB|-8 cm BDC eşkenar üçgen olur. | 
& (BC| 10cm 
C A(ABCD) - A(BCD) * A(ABD) 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? © 102/3 , 6-8 
“A 2 
A) 16y/3 *16 
) 18/8 B) 25/3 424 — 25/3 4 24 cm? dir. 
C) 25/3 416 D) 30/3 424 
E) 36y/3 * 16 
( MX TEST - 15 
1. A ABCD dörtgen 3. D ABCD dörtgen 
7 (BAJ 1 (ADI 13 (ABI 1 (BCJ 
(BCI 1 (DCJ A JAB|-3 cm 
12 
B JAD|-7cm ği (BC|-4 cm 
15 
5 İDG|-15 cm IDC| 12 cm 
7 IBG| 20 cm B z Cc |AD| 13cm 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 
A)216 B)220 C)228 D)230 ©2344 K A52 B)48 C)40 D)86 E&32 
ii 
> 
2. ABCD dörtgen > ABCD dörtgen 


(AB) 1 (ADI 
(BCJ 1 (DCJ 
1BC|-|CD| 
|AB|-8cm 
JAD|-6 cm 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)44 BJ45 Cj)49 





D) 52 


E) 56 





emen 


e 











Dörtgende Alan - V 
Örnek 


















A) 20 B) 18 C) 16 














köşegen 


olduğuna göre, A(DEC) kaç br? dir? 








D14 Bt12 





TEST - 16 


ABCD dörtgen 
(ACI ve (BDJ 
köşegen 
A(BEC) - 9 br? 
A(AEB) -6 br? 
A(ADE) -4 br? 


olduğuna göre, A(DEC) kaç br? dir? 


A4 BES 08 
A 

B D 

Iduğuna göre ki meze. 

Me” ALAGB) 

)2 B3 g4 


Do  Bi12 


ABCD dörtgen 
(BDJ ve JACJ 
.köşegen. - - -—- 
IBE| 2 cm 
JED| 6 cm 


oranı kaçtır? 


DS BE 


ABCD dörtgen 
(ACI ve (BDJ 


A(BEC) - 8 br? 


A(AEB) -4 br? 
A(ADE) - 6 br? 














sonuç yayınları 
















3. 


Bu durumda, 
A(ECD) -S dersek; 
4.S-6.8 
5-12 br? dir. 

















ABCD dörtgeninde 
LACI ve (BD) köşegen ise, | 
S,.S,-S,.S, tür. | 


























G ABCD dörtgen 
IDB|-24 cm 





A B 


3A(ACB) - SA(ADC) olduğuna göre, |EB|  x 
kaç cm dir? 


A) 10 


B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 


D ABCD dörtgen 
(ACI ve (BD)J 
köşegen 

(CFJ L(BDI 
JEB| 4 br 
A(AEB) - 16 br? 
A(ADE) <4 br? 
A(DEC) 2 br? 
olduğuna göre, |CF| kaç birimdir? 


A)3 B)4 C)5 D) 6 E)8 


BR G3BEA4B 














Dörtgende Alan - Vİ 











Ornek 


ABCD dörtgen 


ERK vel 
noktaları bulun- 
dukları kenarla- 


rın orta noktaları 
A(FBK) — 15 br? 





A(EDL) -3 br? 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A)36 B)48 C)58 De B72 





ABCD dörtgeninde, E, F, K ve | 
L bulundukları kenarların orta | i 
noktaları ise, | 
) S,1S,-S5,15S, 
i) AÇEFKL)-S,45,45,45, | 
ili) A(EFKL) — even) 

Bu durumda, 

5,15, 21543 

> S,1S,-18br” | 

— A(EFKL)-S,1345,415| 

-36 br? 

— A(ABCD) -2.A(EFKL) -2.36-72 br 





ABCD dörtgen 
E,RK velL 
bulundukları 
kenarların orta 
noktaları 
A(LKG) - 10 br? 
A(AEF) - 6 br? 





olduğuna göre, A(EFKL) kaç br? dir? 


A)20 B)24 C)28 D32 K36 


C ABCD dörtgen 
ERK ve L 
bulundukları 
kenarların orta 
noktaları 


A(EFKL) -20 br? 





olduğuna göre, A(ABCD) kaç br dir? 


A)30 B35 C40 D45 HG 





sonuç yayınları 


ABCD dörtgen 
E,F,K ve L 
orta noktalar 


A(EFKL) — 36 br? 





olduğuna göre, A(AFE) 4* A(KLC) kaç br? dir? 


A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 


4. K D ABCD dörtgen 


E,EK,L orta 
noktalar 
(BDJ 1 (AC) 

ç |ACIz1izcm 
A(EFKL) -30 cm? 


F 


olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 


A)S B6 G7 D8 


E) 10 








ROY aney AYA 




















Dörtgende Alan — YIl 
Örnek 












D ABCD dörtgen 
ACI ve (BDJ 
köşegen 
JAE|-2 cm 
JED|-4 cm 
<. |EB|-5 cm 
JEC|x6cm, |BC|-7cm 

olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 






















| BCE üçgeninde u— 


İİ A(BCE) - ST L7NE 5X9 6) - 66 cm? dir. 


155 -6V/6 -S- 218 
İİ A(ABCD) -36S - se, 28 — 72VE cz bulunur. 





A(AED) - 4S dersek | 
A(ABE) - 5S 
A(BEC) - 155 


A(DEC) - 12S olur. 








A(ABC) - ulu —a)(u— b)(u—c) formülüne göre 


54647. 
2 





9 













ABCD dörtgen 
(AC) ve (BDJ 


köşegen 

(AE| 2cm 

JED|-3 cm 
B 7 i JEC| 5cm 


IBE|x6cm, |BC|-7 cm 
olduğuna göre, A(EDC) kaç cm? dir? 








A)3y/6 B)4vV6 C)5Y/6 D)6Y/6 E) 8Y6 


ABCD dörtgen 


köşegen 
JAE|-2 cm 
İBE| -3 cm 


B . G JED|-4 cm 


JEC|sx4cm, |BG|>5cm 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A36 B32 G2 DAM B21 


-1BDJ ve (AG) 





sonuç yayınları 





ABCD dörtgen 
(ACJ ve (DBJ 
köşegen 


A(AED) - 6 br? 
A(BEC) - 20 br? 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A32 B)40 C46 D48 p52 


ABCD dörtgen 
(ACI ve (BDJ 
köşegen 
JEG| <3 cm 

D pi 
JAE|-6cm 
A(ABCD) — 60 cm? 


4 


Ğ 
olduğuna göre, A(ABD) kaç cm? dir? 


A)20 BJ30 (40 D45 BS 


İAZ2E3.D4C 








-— Dörtgende Alan - Vlll 














Örnek 


ABCD dörtgen 
E,F,K orta 
noktalar 
m(EFK) — 60" 
İFE| 4cm 
İFK| 5 cm 








olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 30/3 . B) 28y/3 
D) 20/3 


GC) 24/3 
E) 16y/3 





GERMAN 


aki 


bna TAŞLA ayara small kekli 








b 





EN Gözüm 













IDL| -|LG| olacak şekilde | 
L noktası alınırsa | 





EFKL paralelkenar olur. | 
A(EFKL) - JEF|.İFKİ.sina | 
A(EFKL) -4.5.sin609 





A(EFKL) - 10/3 cm? bulunur. 





A(ABCD) - 2A(EFKL) - 2.103 - 20/3 cm? dir. 





ABCD dörtgen 


E,F K orta 
noktalar - 


(KEJ L (EF 
|EK|<5 cm 


E le |EF| <8 cm 





olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 E) 80 


ABCD dörtgen 


E,E K orta 
noktalar 


(EFİ L(FKJ 
IFK|z6 cm 








A(ABCD) - 96 cm? olduğuna göre, |FE| -x 
kaç cm dir? 


A) 6 B) 8 G6) 10 D) 12 E) 16 





sonuç yayınları 





ABCD dörtgen 
E, R K orta 
noktalar 
m(EFK) —30" 
|FE| 12 cm 
IFK| 10cm 





olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)90 B)100 C)110 D)120 E)140 


ABCD dörtgen 


E,F K orta 
noktalar 


JEF| 10cm 
(EK|-10 cm 
ÖOJFK|12.cm 








olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)146 B)170 C)178 D)184 E)192 











EY 

















Örnek 
D ABCD dörtgen 

(ABI 1 (BC 

(DC1/ JAEJ 





|(AB|-10 cm 


E Xx 





olduğuna göre, |EC|-x kaç cm dir? 


Dörtgende Alan — IX 3 


B ç A(AED) - 60 cm? 








A)6 B)8 010 D12 B16 












A(AEC) - 


İl x- 12cm bulunur. 


















(DCI / JAEJ ise A(ADE) - A(AEC) - 60 cm? 


JABJECİ| 
2 


10.x 
0o-—- 
iü 2 





Cevap D | 





1. ” D ABCD dörtgen 
(AB) 1 (BCJ 
N IDC) /JAEJ 
ü JAB|-5 cm 
gil v : ç A(ADE)-15 cm? 


olduğuna göre, |EC|—x kaç cm dir? 


A3 B) 4 C)5 D) 6 E)8 





2. D “CABCD dörtgen 
” 
(ABJ1 (BCJ 
4 (AEJ /IDCJ 
JAB|-4 cm 
B ie C 
JEC| 8cm 


olduğuna göre, A(ADE) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 16 Gc) 20 D) 24 E) 32 





sonuç yayınları 





ABCD dörtgen 
(ABJ 1 (JBCJ 
İDCI/TAEJ 
JEC| 8cm 

ç A(AED)-16cm? 





olduğuna göre, |AB|-x kaç cm dir? 


A2 B)3 o) 4 D)5 E) 6 


ABCD dörtgen 
(AE|/(DGJ 
JAB|-6 cm 
|EC| 8cm 





m(ABC) — 60* 
olduğuna göre, A(AED) kaç cm? dir? 


A) 10/3 B) 12y/3 


D) 16v/3 


GC) 14/3 
E) 18y/3 





























-—— Yamukta Açı —| 

























MN 




































— Yamukta Açı — Il i 
m ER. Çözüm Örnek İİ 3. Gözüm 
D c | > Si 
Ni Karşılıklı iki kenarı birbirine paralel olan dörtgenlere | D. ç ABCD yamuk D m ç m(A) --m(D) — 1809 
i i a 440“ 
yamuk denir. (AB1/(DCJ B420* 404409 1809 | 
(DCJ// TAB) İ m(ADC) - a * 409 B*-az 1209 | 
, — — İ —— p*20” a—15* 
> m(ABC) * m(BCD) — 1809 | m(DAB) -B-420' 
p ii > 4x45x- 1809 Bn(GBA) <a — 159 İİ m(A) 4 m(B) 84209 4a— 159 
> A — — 
ABCD yamuk , |(ABJ/(DCIJ B > x-20* m(A) -m(B) — 1209 4-59 
——— NN i —— Ğ Ö A B ir? — 5 
m(DCB) > 5x, m(ABC) 4x, > m(DAB) -2x-40* olduğuna göre, m(A) * m(B) kaç derecedir? m(A) * m(B) — 125“ 
m(DAB) — 2x > m(ADG) - 180* - m(DAB) A)120 B)125 C)130 D)185 E) 140 İ 





olduğuna göre, m(ADC) <o kaç derecedir? > m(ADC) — 1409 dir. 


A)100 B)110 © 120 D)130 E) 140 
































1. ABCD yamuk 3. ABCD yamuk 
(ABJ/ IDC) (ABJ// (DC 
1. G ABCD yamuk 3, G ABCD yamuk m(ABE) — 40* ACI 1 (CB) 
2x4 109 (ABI /(DCJ. 1309 (ABI/ (DGJ (EĞ) - 259 > IDC) <|DA| 
m(ADC) — 2x 4 109 m(ADC) — 130* m(ADC) — 140" 
m(DAB) - x4 20* m m(ABG) — 70* ir e a 
xx 20 p — olduğuna göre, m(CEB) -w kaç derecedir? olduğuna göre, m(ABC) -a kaç derecedir? 
/ N N ) M(DAĞ)-20* 
A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 A) 40 B) 50 GC) 60 D) 65 E) 70 
. .. HN ? m—— 
olduğuna göre, x kaç derecedir? olduğuna göre, m(ACB) —a kaç derecedir? 
A)0 b. S9 9 La Dia ii A) 60 B) 70 GC) 80 D) 90 E) 100 K 
: 
Ce z 
R a 
S - 
b 4. D Ç ABCD yamuk 
2. D c ABCD yamuk | SU 
© iğ NN ED 4. D . e ABCD yamuk 2. ABCD yamuk... ABI //DCIJ 
a e (ABI/ (Dc) | (ABJ/ (DC) m(ADE) - m(EDB) 
m(DAB) —X zi i — © E — — 
>. |AC| -JAB| m(CEB) — 80“ m(DAE) - m(EAB) 
m(ADC) — 2x ER 5 o i — — —— 
İN a e KEMAL) m(ÖCE) — m(ABE) Fs l ) M(DEA)- 115 
b m(CBA) — x — 109 | 
Â B : 
olduğuna göre, m(DCB) —w kaç derecedir? olduğuna göre, m(ACB) kaç derecedir? olduğuna göre, m(ABE) kaç derecedir? olduğuna göre, m(CDB) —a kaç derecedir? 
A)130 B)185 C©)140 D)145 E) 150 A)55 B6O G6 D70 B75 A20 B3Oo CG40 DSOo Ko 445 B)5O0 © 55 D6GOo E)65 








b NUN MAN EMİ ME MDA 



































rm Yamukta Açı — Uzunluk - İ 
Örnek 


Yamukta Açı — Uzunluk - li 























e ni 



























Örnek 
ABCD e 

D 6 G ABCD yamuk D noktasından (CB) ye pa- |İ : 7 e > ni dali ICEJ /TADI çizilirse 

1105 (ABJ/1DCI ralel bir doğru parçası (yani | i 5 : (ABİ 11cm |AD| -|CE| <3 cm 

,  (ABİ-t4br ml TN DEBC para- | IDC| - 6cm İDG|- |AE| < 6 em 

çi elkenar Olur. — 
|BC|-8 br | A ” g |cBIx4cm |EB|-11-6-5.cm 
, İDC| <6 br — |DE|-8br, |EB|-6br li |AD| 3cm olur. 
A B 


14 





ve m(DEB) — 1109 olur. olduğuna göre, yamuğun yüksekliği kaç cm dir? 





m(DCB) — 1109 





il CEB üçgeninde kenar uzunlukları 3-4-5 olduğun- | 






olduğuna göre, m(DAB) —ow kaç derecedir? > |AE|-JAB|-JEB|-8br dan m(ECB) -90* dir. 









A)24 B36 C)38 D42 B48 





CEB dik üçgeninde 
İCE|.|CB|JEBJ.h 
| 3.4-5.h — h-2,4cm bulunur. 


A) 55 B) 60 G) 65 D) 70 E) 75 —> AED ikizkenar üçgen olur. 












> ataz110— a-559* > m(DAE)-55* dir. 












































1. G ABCD yamuk 3. 3 C ABCD yamuk 
(ABI /IDGJ LABJ /IDCJ 1. e EZ ABCD yamuk 3. D G ABCD yamuk 
JAB| - 15 br 6 İDC|-3 cm (ABI/(DCJ (ABI/IDGJ 
JAD| <9 br |AD| 6cm | m(ADC) - 90” Ha 7 m(ADC) - 2m(ABC) 
a9 İDG| <6 br ” — İNg İABİx89cm | M(ABO) - « |AB|- 11 br 
i m(DAB)  70* m(ABG) -509 A İADİ-6br |AD| <7 br 
— ül — A Ti B 
olduğuna göre, m(ABC) <ow kaç derecedir? AŞ N Ni 
olduğuna göre, m(ADC) -a kaç derecedir? : (DG) -5br, |CBİ-8br olduğuna göre, |DG| kaç birimdir? 
A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 olduğuna göre, |AB| kaç birimdir? 
; A)100 B)105 ©)110 D)115 E)120 A)2 B)3 04 D) 5 E)6 
: A10 B12 G1 D14 B15 N 
> Si 
vw > 
4. 2 ABCD yamuk (| z 
2. - D 3 e ABCD yamuk (ABI / (DcJ i 2. D 10 C ABCD yamuk 4. D 4 ABCD yamuk 
1309 i a iğ 
(ABI //(DCI j “TABİ ibGI X (ABI /(DGJ 
i 11 ICB|11cm : 9 12 sağiğm 
4 JAB|-7 br e 20 |AB|-35 cm m(DAB) -90—x 
(DC|-4cm v 
|BC|x4br 80) 2 |AD| 15cm Mi m(BCD) - 180—x 
559 — 1309 | 5 
EE 2) B |DC|J<8br N i x - me ve | ii 35 B |DCJ-10cm ö X B |BCJ-12cm 
<— m(ABC) 809 O e 
M(DAB) - 55" be ak i (GB -20 cm |(AD|-8cm, |DC|-4cm 
olduğuna göre, m(ABC) - o kaç derecedir? olduğuna göre, |AB| -x kaç cm dir? i olduğuna göre, yamuğun yüksekliği kaç cm dir? olduğuna göre, |AB|—-x kaç cm dir? 
> ğ 
A5O B)J55 C)J6O D6S5 E70 A)7 B9 (Ti D13 Hi15 i A)8 Be (10 Di? B15 A)15 B)16 C)18 D)19 E20 
| 4.b 
S 











po Yamukta Uzunluk — | 
Örnek 


(AB1/IDGJ 
JAB|-abr 


IDCJ—cbr 
ö : 8 JEF|-8br 





a-c-2 olduğunagöre, c kaçtır? 





0)6 






D) 7 E)8 





1 D 8 G ABCD yamuk 
(ABI /IDCJ 
: ç İAEİSİEDİ 
IBF| —|FG| 
|(AB|-14br 
A ii B |DC|-8br 


olduğuna göre, |EF| kaç birimdir? 


A)7 B)8 Cc) 9 D)10 Eti 


8 C ABCD yamuk 
(ABJ//(DCJ 
JAE| JEDİ 
BF||FG| 
JEF| < 12 br 
A 8 |DG|-8br 


12 





olduğuna göre, |AB| kaç birimdir? 


A)13 B)14 ©15 D16 Bi8 


m, Çözüm 


la Bir yamukta paralel olmayan iki kenarın orta noktala- | 


rını birleştiren doğru parçasına yamuğun orta tabanı | 
denir. ABCD yamuğunda (ABJ//(DCJ ve | 


a AM NETİ 


(EFJ orta taban 


(EFI orta taban ise |EF|— 








i D fe G 
3 a 
A a B 





sonuç yayınları 











JAB|-*|DG| 
2 
atc 

2 
atc 16 





-8—a4c-16dır. | 


2a-18—a-9—c-7olur. | 


D G ABCD yamuk 
(ABJ/1DCJ/JEFJ 
TAD) LIDFJ 
JAB|- 15br 
IDF|-8 br 

B |DE|-|JAE|-6br 





A 15 
olduğuna göre, |DC| kaç birimdir? 


A? B3 04 D5 BE 


ABCD yamuk 
(ABJ/(DCI 

AF) <İFE|-JED| 
IBK| (KL) <|LG| 
IFK|—8 br 
İDC|-6br 





olduğuna göre, |AB)| kaç birimdir? 


A)9 B) 10 G) 11 D) 12 E) 13 











Yamukta Uzunluk — Il 






i 





















; 
E 
; 
i 
i 
; 
İ 
E 
; 
: 
z 
i 


YA 





MANN ZANA A e MA AR 





Örnek 





D 5 (e ABCD yamuk 
(ABI//1DCJ /LEFJ | 
SJAE|-31ED| 
E F JaBJ-i3br 
İDC| 5 br 
A 13 B 


olduğuna göre, JEF| kaç birimdir? 


A6 B7 G8 Dm H1i1 











D 6 c ABCD yamuk 
(ABI /JEFI/IDCI 
|CF|-2JFB| 

- Ç  JEFİsi2br 


İDC| -6br 
A B 


olduğuna göre, |AB| kaç birirndir? 


A)13 B)14 C)15 Die B18 


(ABJ/1DCI/ TEF) 
JAB|-11 br 
JEF|-6 br 
|İDC|-|CF|-3 br 


A)5 B)6 67 D)8 E) 9 






























IGKI# JADJ çizelim 
İDC|—JEL| -JAK|—5br 
|LF|sx-5br 











CKB üçgeninde temel benzerlik teoreminden 


| s4 x-5 











sonuç yayınları 


ABCD. yamuk - ----İ 








|IKB|-8br olur. 










8 > Xx 10 birim bulunur. 






D 4 GC © ABCD yamuk 
(ABI / 1DCI// (ELJ 
IFKIY(ELJ 
7 İLK) 2İLC|2İKB| 
|FK| 7 br 
ii B |DC|-4br 
olduğuna göre, |AB| kaç birimdir? 


A)8 B) 9 6) 10 D) 12 E)14 


ABCD ve KNBC 
yamuk 


(ABJ/(DCJ/LEF| 
INB| -9 br 
İLF| 5 br 

B JEL|-4br 








|İKC|-3br, JAN| -2br 
olduğuna göre, |DK| kaç birimdir? 


A)4 BS 6 7 g8 





| smear yerteydeni iy emaili nhuc ei azap 








A 







































































İİ |EF|s3 birimdir. 


RP Yamukta Uzunluk — ill | Yamukta Uzunluk — IV i 
Örnek | Örnek i 
| ABCD 
ABCD yamuk (EFI orta taban, (AC|J ve | y. - 2 Yak i (ACI ve (BDI köşegen, 
(ABI / (DC y (BDJ köşegen olmak üzere, | | ği AB İV yeri (ABI/ (DCI /(KFI olma 
(EF| orta taban E U ) İKLİ- a2 (ACI ve (BDJ üzere, | 
(ACI ve (BDJ : köşegen i i) İKE|JEF| Xx 
c 
köşegen A a B üylEKİsİLFİ>; JAB) — 12 br i) LE 
|AB| 14 br Bu durumda a-14 ve c-6 olduğundan, | A 12 3 İDGJx4br i 8 
i - - ğ 
/(DC|-6 br IKLI< 14-6 4 birimdir. : i i Bu durumda a-12 ve c-4 olduğundan, 
in ör, |KL| kaç birimdir? 2 : olduğuna göre, JEF| kaç birimdir? 1 1 1 1 4 
na göre, aç birimdir? i m ik 
olduğuna g ç | 2 ğ İleri 12 4 “JE 12 
| - > mİ 6) 
A)1 B)2 c)3 CevapD | di 33 e 2 a : 
l 
İ 





















































1. ABCD yamuk 3. G ABCD yamuk 
(ABJ/ (DC) 4 (ABJ/IDCJ | i 
LEFIN TACI <(K) ZN (EF| orta taban 1 ; e ABCD yamuk 3 D 8 G ABCD yamuk 
JAE| <İED| ; N (ACI ve IBDJ (ABW/IDCI/YIKF) (ABJ/1DCI 4 IKİ 
i K K F 
(BF|-|FG) köşegen (ACI ve (BDJ (AC) ve (BDJ 
A B |KFJ-8br A 7 J(AB|-7br köşegen köşegen 
i IDG| <6 br İKLİ s2 br | |KE| 5 br |AB|-24 br 
ici z DC|-8 br 
olduğuna göre, |EK| * |AB| kaç birimdir? olduğuna göre, |DC| kaç birimdir? | A B JEFİ>2x#1ibr A 24 g İDİ 
| olduğuna göre, x kaçtır? olduğuna göre, |KF| kaç birimdir? 
A12 B14 ©16 D19 EB20 N A3 B) 4 05 D)6 E)7 i 
5 : A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 A10 B)12 C)14 D)16 EB18 
w : — 
z ig 
> | ş 
: z 
| z 
| z 
4. D c ABCD yamuk : Ka ABCD yamuk 
— e (ABJ/ (DC) | 2 D ç dai ia >. 
sese AB|/IDCJ/JEF 
(ABI //1DCI (ABW/IDCIYLEFJ bi 
(EF| orta taban N E LEFJ orta taban (BEJ -31Fc) E noktası 
(ACI ve (BDJ buke (AGJ ve (BDJ ği köşegenlerin 
köşegen köşegen i JEF| <6 br kesim noktası 
|EK|>x 43 br 2 8 JEKİzöbr a |AB| 12 br 
-3b ; A B EF|-3br 
|LF|-2x-1br IKL| <3 br | lEF| 
olduğuna göre, x kaçtır? olduğuna göre, |AB| kaç birimdir? | olduğuna göre, |AB| *|DC) kaç birimdir? olduğuna göre, |DC| kaç birimdir? 
A)2 B)3 04 D)5 g6 A14 B15 © 16 D18 B20 i A)28 B)30 C)32 D34 B36 A)3 B)4 o5 D)6 g7 
| LB 26 3.B:4B. 












































































































—— Yamukta Uzunluk — V y Yamukta Uzunluk — Vİ 
i i a 
Ö ç Örnek Ma 
Örnek : GA, Çözüm 
D ABCD 
D 8 (e ABCD yamuk (EF) doğru parçasını G CD yamuk > 
(ABI / (DCI /(EFİ | uzatırsak, | (AB) //(DCJ G7? 
EK) / TABI// (DGIJ olur. | ACI ve (BD ZE 
(CFJ ve (BF) e e | | 
7 açıortay m(DCF) - m(FCK) -a seg 
| : DKJN(JACI—(E A KAB 
|AB|-14 br dersek, (DKIN (ACI -(E) a vi e 
ik A K B 3JAK|-4JDC| | i 
A ik B ipcj-8br | m(CFK) -a olur. JAKI4İDGi 
i — — i FC|—-2br , İEFİzibr 
JEF|xS5br m(ABF) - m(FBC) -b dersek, Gl VERİ 
KAN — n N KB 
olduğuna göre, |BC| kaç birimdir? İİ m(KFB) b olur. olduğuna göre, Gİ oranı kaçtır? 
üçgeni 2b - 1809 b-90* | 
A) 10 B) 12 o) 14 D) 16 E) 18 | FCB üçgeninde 2a * >as ve , 
> |CK|>JFK|—İJKB| ve (EKJ orta tabandır. ay B) 8 o) $ D) NE p 12 
1448 6 9 10 8 7 
| < vi ter | JAE|-4br ap E 





> |FK|—6br > |BC|-12 birimdir. 






15n 4, LL IKB| e; 
2 2 “lbol ön 6 

















1. pe, Ğ ABCD yamuk 3. Dz Be. ABCD yamuk 











SN 1 
(ABI/(DCI/(EFJ (ABI/(DCJ/LEFİ ABCD yamuk 3. A ABCD yamuk 
LAFI ve (DFJ : (CFJ ve (BFİ (ABI / (Dc) (ABJ/ (DC) 
E F açlortay açıortay | (ACJ ve (BDJ (ACI ve (BDJ 
JEF| <3 br A |AB| 14 br köşegen kösenen 
A ri B |DCJ-6br |AB|-6 br (DKJN (ACI -(E) 
| JAE| <4 br A K B |AE|-4JEF 
olduğuna göre, |AD| kaç birimdir? |EF| s5 br |AE| > 4JEF| 
duğ öre, |BCJ| ka birimdir? | JEC|-2 br |FC|-|EF|, |(DC| 6 br 
olduguna göre, aç birimdir? 
A)3 B)4 C)5 D6E BS olduğuna göre, |DC| kaç birimdir? olduğuna göre, |KB| kaç birimdir? 





A)6 B)8 Cc) 10 D) 12 E) 14 


Tarı 


A)3 B) 4 C)5 D)6 E)8 A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 


sonuç yayınları 























- 
2. ABCD yamuk i > 
(ABJ/1DCJ e o 2. D ç ABCD yamuk o 
(AEJ ve |DEJ e iile “TAB / iel . 4 D c ABCD yamuk 
açıortay vi 1) (ACINIDFI KE) (ABI /(DCJ 
(EC| -|EBİ| açıortay | |EF| 2İDEJ (KCJNIDBI (F) 
JAB|-10 br (AB|-16.cm : i il (AK| > 2JKB| 
- F B 
İDC|-6 br (CB|-10cm, |AD|-8 cm, |DG|-6cm i x VE IKB| -|DC| 
Ea ei : PE A i 
olduğuna göre, |AD| kaç birimdir? olduğuna göre, |EF|-x kaç cm dir? | olduğuna göre, pol oranı kaçtır? — 8 JEF|<2br 
- olduğuna göre, |FB)| kaç birimdir? 
A12 B)14 C)16 Dis B20 A1 B2 ©3 Da BS ” N il ğuna göre, |FBİ kaç birimdir 
| )Z b o) Wi ope 
3 3 3 3 3 A3 B4 G5 D6 Bs 
m ağn PE RR z 
.D2G8XGAB | 
> | 




















olduğuna göre, |EF| kaç birimdir? 


A)1 B2 Gs D4 g6 





TEST - 11 





1. D 4 G ABCD yamuk 
(AB1/(DCI 
AN BDİNAFİ SE) 

(BF|- IFC) 

JAB| 10 br 

8 10 B iDoj<4br 
JEF| 2 br 


olduğuna göre, |AE| kaç birimdir? 


A6 B8 09 Dilo Bi? 


ABCD yamuk 
(ABI /JDC|J 
(ACI N (BEJ - (F) 
JAE|<3İDE| 
|AB|—-9br 

B |FBJ-&br 
JEF|-2 br 








olduğuna göre, |DC| kaç birimdir? 


A)2 B)3 G)4 D) 5 E) 6 





—— Yamukta Uzunluk - Yil 
Örnek 
D 3 G ABCD yamuk 
(ABI/IDGI 
O SARINIBDİ KE) | 
6 — /(FB|-2)/Fc| 
JAB|12 br 
A 12 B JAE|-6br 
IDC| 3 br 








sonuç yayınları 





IFB|—2JFC| oranı 
hd hdi 


2n n 
kullanmak için 


IDGI ye paralel olacak 
şekilde (KFJ yi çizersek, 


> |KF|>2 br olur. 


> — |EF|<1br dir. 





Cevap A 





ABCD yamuk 
(ABI / IDCİ 
(AKIN (BEJ — (F) 
|AE| -|ED| 
IBK||KG| 

B JABJ-9br 





A 9 
İDC|-38br, JAF|-3br 
olduğuna göre, |FK| kaç birimdir? 

A)1 B2 G3 D4 BE 


ABCD yamuk 
(AB1/(DCIJ 
(AKI NIBEJ- (F) 
JAE| <|ED| 
IBK|<|CKİ 

B |AB|-8br 








JAF|-4br, |FK|x3br 
olduğuna göre, |DCİ kaç birimdir? 
A)3 B4 06 D8  B9 





i 
: 
: 
: 
z 
; 
; 
; 
| 
: 
; 
: 
: 

























Yamukta Uzunluk — Vili 








Örnek 


ABCD yamuk 
(AB1/(DCI 
9 (AET açıortay 
|BE| -2JEC)| 
|AB|—12br 
A 12 B. Japj-9br 
olduğuna göre, |DG| kaç birimdir? 


A2 B)3 Cc)4 D) 5 E) 6 



































ABCD yamuk 
(AB1/(DCI 
7 (AE| açıortay 
JAB|-10br 
JAD|—-7br 
İDC|—3br 


A 10 B 
olduğuna göre, — oranı kaçtır? 


D? BŞ 


ABCD yamuk 


“TABIW(DGI 


(AE| açıortay 
JEB| -3JEG| 
JAB|-9br 

A 9 B |DC|s4br 
olduğuna göre, |AD| kaç birimdir? 


AS B6 G7 Ds g9 


“sonuç yayınları 
























IBE| -2JEC| oranı 
2n n 
kullanmak için 


(AEJ ve (DCJ doğru 
parçalarını uzatırsak; 


(DKI / JABI 
> m(KAB) - m(DKA) 


(ADI |DK|J 
| 


9 br olur. 


|GK| 

a 
12 2n 

> |DC|—JDK|-|JCK| 

z9-6-38 birimdir. 


--l 5 |ckj-6br 


3. D ç ABCD yamuk 
4 (ABJ/ (DCJ 
9 İDE) açıortay 
€ |AD| 9 br 
N > JAB|-7 br 


JEC|-4br, JEB|-ibr 
- olduğuna göre, |DG| kaç birirndir? 


A)S B6 G7 D8  B9 


p» 





D 3 G ABCD yamuk 
Fhzo - (ABI /IDGJ 
m(GDA) - 120* 
ii m(DAE) - 30 
|EB|4|JEC| 
A 4 B 
|(AB|-4 br 
|DC|-3 br 


olduğuna göre, |AD| kaç birimdir? 


A)1 B)2 o0)3 D)4 E)5 








> ADK ikizkenar üçgen İ 








-—— Yamukta Uzunluk — IX 
Örnek 





























D K Cc ABCD yamuk 
EE (ACI ve (DBJ | 
köşegen 
(KPJ L (ABI 
IDC| 6 cm 
© çi IKP| 9cm 
|AB|- 12cm 


olduğuna göre, |OK| kaç cm dir? 


)2 B3 04 D5 BE 























AOB — GOD —>— — - —— olduğundan 


|OK| -x dersek |OP|—2x olur. 
İ| |KPJs3x-9cm ise x-3cm dir. 


|OK|xx>3cm bulunur. 


Ters açıdan 
m(AOB) — m(DOĞ) 
iç ters açıdan | 
m(BAĞ) — m(ACD) 
m(ABD) z m(BDG) 
olduğundan 


6 |OK| 
12 JOP| 








ABCD yamuk 
(ACI ve (BD| 
köşegen 
(KPT L (JAB) 
|AB| 21cm 
R p 8 İKP|-18cm 
|IDC|-6cm 


olduğuna göre, |OP| kaç cm dir? 


A)9 B12 ©14 Di15 B16 


D “K GC ABCD yamuk 
Sd. (ACJ ve (DBJ 
köşegen 
IKPJ L (AB) 
|OK|-2 cm 
— > |(OP|4cm 
JAB|-12cm 


olduğuna göre, |DG| kaç cm dir? 


A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 





sonuç yayınları 








ABCD yamuk 


D x G 


olduğuna göre, |İDC|-x kaç cm dir? 


A) 6 B)8 Cc) 10 D) 12 E) 16 


ABCD yamuk 
IKHJ 1 (DGJ 

: İDC|z12cm 
JEF| <6 cm 
JAB|-4cm 
İFH| 2 cm 

(EFJ //1DCI /JABIJ 

olduğuna göre, |KF|-x kaç cm dir? 


A)4 B) 6 C)7 D) 8 E)9 








B 
gö S (ABI / (DCJ 
m(DAB) - m(DBG) 
(AB|-3 cm 
IDB|-6cm i 











KK DA 


m e A 





AU ZAYN A 


mn 





Kİ kl a enli 














Yamukta Uzunluk - X 























Örnek 1 | Örnek 2 
D 6 C ABCD yamuk D 3 G ABCD yamuk 
7 
| (ADJLJDEJ | (AHI açıortay 
: (CE| -|EB| X © (AH) L(GBJ 
IDGC|-6cm İDC| 3cm 
| JAB|-10cm |AB|-12cm 
Ap 10 3 a Ç 






m(DAB) — 759 | 










olduğuna göre, yamuğun yüksekliği kaç cm dir? | olduğuna göre, |AD|-x baz Gele 


A)6 B) 7 c)8 D) 9 E) 10 














A2 B)3 Cc)4 D) 6 E)8 


AR, Çözüm 





(EF /IDCI çizilirse 










m(DFE) — m(DAB) — 75* 


. JADI ve (BCJ nı E nokta- 
olur. 


sında kesişecek şekilde 
3 uzatalım 


H i 
/ AEB üçgeninde (AH) LJEBI | 
A 

JAE| 
















(EFI orta taban JEF|— -8cm dir. 


6-10 i 
2 


ve JAHİ açıortay olduğun- | 
T2 dan AEB ikizkenar üçgen ve | 
<|AB|-12cm olur. | 


KE > (ED) bej 
EDC — EAB olduğundan -—— — —— 
JEA| |JABJ| 


Ayrıca (DA) ILİ 2 olacağından 


DFE dik üçgeninde (15 - 17 -90) 


- JABİ h 8 
IDH| < m © h-4cm bulunur. 


12—x 3 
“ip “5 > 12—-x-3 > x-9cm bulunur. 








Gevap GC | Cevap D | 


mn 














TEST-İ4 
1. ABCD yamuk 2. ABCD yamuk 
(EDI 1 |JAD| (AHI açıortay 
İCE|—|EB| (AHI L(CBJ 
—JDCJL2 cm e İDC| 4 cm 
JAB|-6 cm z N |AB| 10cm 
m(DAB) -759 © 
olduğuna göre, yamuğun yüksekliği kaç cm dir? z olduğuna göre, |AD| Xx kağ cmi dir? 


A)1 B2 C3 D4 BE A4 B5 g6 D7 BB 
































































—— Yamukta Uzunluk — XI | 


Yamukta Uzunluk — Xil I 
Örnek ZA, Çözüm Örnek 1 İİ Örnek 2 






(ADI ile (BGJ ni P noktasın- | 
























e p D 10 Gc ABCD yamuk ABCD yamuk 
np : da kesişecek şekilde uzatalım. | İ (ABJ/ (DG) (ABJ/(DGJ 
zl yi a N | | 20 IDC| 10cm | 
D/Xİ*iG m(A) * m(B) - 90 | 1 (ACI L(DBJ 
i ! AD|15 
olduğundan |APJ 1 (PBJ olur. | i vE a |AC|-8 cm 
| CB| 20 
: PAB dik üçgeninde | | Ni 35 Sesi di i (DB| 6cm 
A B | i AB|-35 B 
8 E 8 A — e © JApj-JEB|-8cm ise | i el N 





olduğuna göre, yamuğun yüksekliği kaç cm dir? | olduğuna göre, a -b kaç cm dir? 


İİ |İPE|-x8 cm dir. (Muhteşem üçlü) |İPF| 3cm bulunur. | 
PDCG dik üçgeninde 


İDF|S|FG|s|PF|3 cm olduğundan (muhteşem üçlü 


ABCD yamuk, m(A) 4m(B)—90* 
JAE|<|EB|-8 cm, |FE| <5 cm, |DF| <|FG| 











A10 B)12 ©13 D15 16 
ZA Çözüm | 


(CEJ// (DAJ çizelim. 
İCE| —|ADJ- 15cm 
İDC| -JAE| 10 cm 
JEB| - 25 cm olur. 





A) 10 B) 12 0) 14 D) 16 E) 18 











olduğuna göre, |DF|—x kaç cm dir? 





A)1 B)2 İDF|-x>3cm bulunur. 





c)3 





D4 BS 












Cevap G | 



















ZA Gözüm 





(İDEJ| /ICAJ çizilirse 







































1. D 2 EF 2 C 3. D3F 3 Ç i İDC| <|EA| b 
JACI -|ED|-8 cm 
| CEB üçgeninin kenarları 15 - 20 - 25 olduğundan ii 
| m(ECB) -90* olur. mM(EDB) -90* dir. 
4 AP 7 E 7 2 i (GHI LJADI çizersek EDB dik üçgeninde 
A n 
5 E 5 — . ökli ED|-<8cm |DB|-6cm olduğundan 
e ABCD yamuk, JAB) / (DCI, m(DAB) — 509 iii sete Gel:leele Cora) ER | : 
ABCD yamuk , m(A) 4 m(B) - 909 h.25-15.20 |EB|-10cm dir.(6-8- 10) 
İDE AFGİme cn Elele efem h-12cm bulunur. |ED|sasb-10cm dir. 
|İDF|s|FC|-2cm, |AE|-|EB| 5cm |FE|- 4cm : 


olduğuna göre, |FE| -x kaç cm dir? 





KER NR EEG MAN RG ze nie 





S olduğuna göre, m(ABC) —a kaç derecedir? 
A)2 B)3 oc) 4 D)5 E)7 - 
z A)40 B)45 C)50 D)55 Ro 
v D 5 fel ABCD yamuk 2. D a Ç ABCD yamu 
2 D 4 G >? 4 D 7 fe (AB1/(DCIJ 7 (ABJ/I(DCJ 
| 7 6 8 İDC|-5 cm © (ACJ1(0B) 
> N ee içen e |AC|-9 cm 
A — 
n > S |(CB|x8cm o 3 K İDB| 12 cm 
Ri B 
ği A 17 B JAB| — 15 cm a b i 
ABCD yamuk, m(A) 4 m(B) - 909 > a vi e oi Si ks SOR 
e DUN vi ep ABCD yamuk , m(A) 4 m(B) — 90* olduğuna göre, yamuğun yüksekliği kaç cm dir? olduğuna göre, a *b kaç cm dir? 
AD|z5cm, <4Acm, < İ2cm 2 
va ; |AD|-6cm, |DC|-7cm, |AB|-17cm A)36 B42 ©48 D52 B5,6 A) 15 B) 16 C) 18 020 Bi 
olduğuna göre, |AB| -x kaç cm dir? ği : ji 
olduğuna göre, |CB|-x kaç cm dir? 
A)14 B15 ©16 Dir E)18 A) 6 B7 G8 D)9 E) 10 











— İkizkenar Yamuk - | 


Örnek 




















Gc 


3x 4 159 


2x 4159 





ABCD ikizkenar 
yamuk 


(ABI /1DCJ 
|AD| -(BG| 


m(DAB) -2x 4159 
m(DCB) -3x 159 


olduğuna göre, x kaç derecedir? 


A) 25 





B) 30 





> 





CA 
B 


C) 35 


D40  B45 


ABCD ikizkenar 
yamuk 


(ABI/(DCI 
JAD| -JBC| 


m(DAB) —2x- 159 
m(ABC) -75* 


olduğuna göre, x kaç derecedir? 


A)45 


B) 50 





G) 55 





A 


D)GO  E)65 


ABCD ikizkenar 
yamuk 


(ABJ//(DCI 
(ACI açıortay 
|AD|-|BG| 
m(DCA) - 35 


olduğuna göre, m(ABC) -a kaç derecedir? 


A) 50 


B) 60 


Cc) 70 


D) 80 E) 90 























sonnç yayınları 





A 


olduğuna göre, m(ADC) —a kaç derecedir? 


A) 110 


olduğuna göre, m(DBA) —a kaç derecedir? 


A) 15 


G Paralel olmayan kenarları 


go 
> 


B) 115 


B) 20 


eşit olan yamuğa ikizkenar 
yamuk denir. 


İkizkenar yamukta köşegen | 
a Uzunlukları birbirine eşittir. 


ABCD ikizkenar yamuk; | 
> m(DAB) z m(ABG) —2x4159 | 
(ABI //(DGJ olduğundan, 
2X4 159 43x 4 159 - 180“ 


— 5x-1509 > x—30* 


C) 120 





C) 25 






CevapB | 


ABCD ikizkenar 
yamuk 


(ABJ/1DCJ 
|AD|-|BC|-|DG| 
m(ACB) - 105* 


D)130 E)140 


ABCD ikizkenar 


yamuk 
,AD| (BC) 
IDBİ -|AE| 


m(AEĞ) — 859 
m(DAE) — 55* 


D3O E35 











DD 


rr ere 




















İkizkenar Yamuk — li 
Örnek 





















ABCD ikizkenar a-c 







) İAE|-|FB|- 












yamuk 2 
(ABJ/ (DG) i) JAR) <JEB|< 228 
LARDA ii) AED - BFG 
JAD| - 8G) 

A E B 
(AB|-14 br 


İDC|-8br 





olduğuna göre, |AE| kaç birimdir? 





A)2 B)3 Cc)4 D) 5 E)6 






ABCD ikizkenar 3. D 5 E 3 Ç ABCD ikizkenar 

yamuk yamuk 

(AB1/1DCJ (ABJ/(DCJ 

(DEJ L (ABI (EFJ L(ABJ 

(CFJ L(ABJ |AD||BG| 
A2AE F 5 B A 9g F B 

JAD||BG| JAF| 9 br 


IFB|-5br, |AE|-2x-1 IDE|-5br, |EC| 3 br 


olduğuna göre, x kaç birimdir? olduğuna göre, |FB| kaç birimdir? 


A)1 B)2 03 DA p5 z A5 BE 07 D8 g9 
“ 
La 
3 4. D x Ç 'ABCD ikizkenar 
2 D 5 Ç ABCD ikizkenar YAK 
yamuk E IDCI/ (AB) 
TABWIDĞİ (EF) 1 JAB) 
İ DKI 1 (AB 
(DEJ LJABJ a ŞE 5 g IDKILTIAB| 
JAD| -JBC| İCE|-|JEB| 
A 4 E 
IDC|>5 br |AK| 2 cm 
|AE|-4br IKF| 7cm 
olduğuna göre, |EB| kaç birimdir? olduğuna göre, |İDC|—x kaç birimdir? 
A)6 B)7 C)8 D)9 E) 10 A6 B)5 0) 4 D)3 E)2 























— İkizkenar Yamuk — Ili 


İDC|-6br 


A)9 B) 10 Cc) 12 D) 13 E) 15 








ABCD ikizkenar 
yamuk 


(AB1J//(DGJ 
(DEJ 1 JABJ 
|AB| 20 br 
B IDAJ-JBC|-10br 
İDC|8 br 
olduğuna göre, |DE| kaç birimdir? 


A)5 B) 6 C)7 D) 8 E)9 


2 Mm ” ABCD ikizkenar 
yamuk 
8 ÇABIYIDGJ 
m(ABG) — 60" 
A |BC|-6 br 


İDC| 4 br 
olduğuna göre, |AB| kaç birimdir? 


A6 B8 G9 Dilo Hi? 


Örnek 
D 6 GC ABCD ikizkenar 
yamuk 
15 5 o (ABIYIDCI 
JAB| -24br 
|AD|-|BG|-15br | 
A 24 B 


olduğuna göre, yamuğun yüksekliği kaç cm dir? 





sonuç yayınları 





ADE dik üçgen 
İİ JaD|<15cm, JAE|-9.cm 
| >— |DE|-12cm dir. (9-12-15) 


il h—12cm olur. 

















Cevap C | 





ABCD ikizkenar 
yamuk 


JAD| -|BC) 
(ACI açıortay 
(ACI 1 (CB| 
IDC|-3 cm 


A B 


olduğuna göre, yamuğun çevresi kaç cm dir? 


A) 12 B)18 C)15 D)18 B21 


ABCD ikizkenar 
yamuk 
İAD|-|BCJ-10cm 
İDG|x9 cm 
IDB|-17 cm 

A X B 


olduğuna göre, |AB|—x kaç cm dir? 


A)18 B)J20 C)21 D22 


E)24 


























İkizkenar Yamuk - IV 
Örnek 


yamuk 
|AD|-(BG| 
(ACI L(CBJ 
IDC|-6 cm 
|AB| 10 cm 

















A) 4 B) 5 C)6 D)7 E)8 





ABCD ikizkenar 


olduğuna göre, yamuğun yüksekliği kaç cm dir? 

























8 © ABİ —İDC 
jak > py  AELDCİ 





ABC dik üçgeninde öklid bağıntısından 
|CHJ2 — |HBİ.JAH| 


h2-2.8— h-4cm bulunur. 














ABCD ikizkenar 


1. D 8 & 

yamuk 
(ABI /(DCIJ 
(CEJ 1 (ABI 

ei (ACI 1 (CB| 

A 9 E B 

JAE|-9 br 
IDC|-8br 


olduğuna göre, |CE| kaç birimdir? 


A3 B4 OS De B7 


ABCD ikizkenar 
yamuk 


 TABI/IDCI 
(CEJ 1 JAB| 
Eİ (AC) 1(CB) 
a EB ŞAğl-öbr 
|CE|- 2/3 br 
olduğuna göre, |DG| kaç birimdir? 


A2 B)3 Cc) 4 D)5 E)6 





sonuç yayınları 





D 5 ç ABCD ikizkenar 
yamuk 
(ACJ L(CBJ 
|AB|-13cm 
İDC| <5 cm 
A 13 B 


olduğuna göre, yamuğun yüksekliği kaç cm dir? 


)4 BS5 06 DI B8 


ABCD ikizkenar 
yamuk 


z m(CAB) — 30* 


m(DAC) — 159 


20” JAC| 12cm 
A B 





olduğuna göre, |İDC| -x kaç cm dir? 


A) 6/3—-3 B)6/3—-4 C) 6/3-6 


D) 6V/2 -3 


E) 6V/2—4 





l 
1 
i 
i 
i 








| 
! 




















İkizkenar Yamuk — V 
Örnek 











İkizkenar Yamuk — VI 
Örnek 


F B 


ABCD ikizkenar 
yamuk 
(AB1//(DCJ 
(FKI LJABJ 
(ACI ve (BDJ 
köşegen 
İDC|6br, |EK|-6br, JEF|-4br 


olduğuna göre, |AC| kaç birimdir? 


ABCD ikizkenar 
yamuk 


(ABI /(DCI 
(AC) ve (BDJ 
köşegen 
JAC| 17 br 
olduğuna göre, |BD| kaç birimdir? 


A)10 B)12 


6) 13 


D) 15 E) 17 


ABCD ikizkenar 
yamuk 


(ABJ/(DGJ 
(EF) L (AB| 
(AGJ ve (BDJ 
köşegen 





JAB|-16br,JEB|-10 br 
olduğuna göre, |EF| kaç birimdir? 


A)5 B)6 C)7 D) 8 E) 9 


sonuç yayınları 


FE) 


Ie) (DG) 
(EK) 


LABİ 





ABCD ikizkenar yamuk ise, 

ii) (ACİ -|BDj 

i) |AE|<JEB| ve |DE| JE) 
ii) AEB ve DEC ikizkenar üçgen | 
iv) AED — BEĞ | 

4 6 


— — - — — |AB|-9br 


6 — JABİ 


ŞAR ANEL 
D3 F3ÇG Pp a 


2 üçgen 
5 
ni e 
üçgen 


ABCD ikizkenar 
yamuk 

y (ABJ/1DCI 
(ACI ve (BDJ 


köşegen 


M(AEF) — 


IFB|-12br, JEF|-9 br, JED|-6br 


olduğuna göre, |AG| kaç birimdir? 


A) 17 


A 


olduğuna göre, JAD)| 


A)8 


B)18 o C)19 D) 21 E) 22 
2? G ABCD ikizkenar 
yamuk 
X (ACI L(DBJ 
(DC|- 2cm 
JAB|—14cm 
14 B 


—x kaç cm dir? 


B9  C10 D13 15 








m(FEB) 





ABCD ikizkenar 
yamuk 


(ABI /IDCIJ 
(ACI 1 (BDJ 

JAB| -9 br 

A > B |bcj-5br 


olduğuna göre, yarmuğun yüksekliği kaç br dir? | 


9 


TEST - 22 


ABCD ikizkenar 
yamuk 


(ABI /(DCJ 
(ACI 1 (BDJ 


A B 
olduğuna göre, m(CAB) kaç derecedir? 


A) 15 B) 30 6) 45 D) 60 E) 75 


v > 'ABCD ikizkenar 

5 yamuk 

> (ABJ/ IDC) 
(AC) L(BDJ 


JAE| <6 br 
olduğuna göre, |AB)J kaç birimdir? 


A4 B42 G6 Dez B8 





sonuç yayınları 





ABCD ikizkenar yamuk ve 
(ACI L(BD)J ise, 


çatc 


i 5 


a 


Bu durumda, 


9-5 


a-9 ve c-5 olduğundan e 


Cevap C | 





ABCD ikizkenar 
yamuk 

JADJ — |BG| 
m(DCA) — 459 
IDC| 4cm 
|(AB| 16 cm 


D. 4 G 
e 


olduğuna göre, yarmuğun yüksekliği kaç cm dir? 


A) 10 


B) 11 


G12 D13 Ei4 


ABCD ikizkenar 
yamuk 


ADI (BG) 
(KHJ 1 (ABI 
(ACI 1 (BDJ 
JAH| x4 cm 
İKG) <2 cm 








A 4 H B 


olduğuna göre, |AD| 


A 2/5 OoB) 2/6 
D) 2/10 


zx kaç cm dir? 


C) 27 
Ep 2/11 

















A a a a Kiya Ea Ra > nm tie RE alana 








































































































Dik Yamuk -— | | Dik Yamuk — il 3 
Örnek | Örnek 

0 m ç ABCD dik yamuk | ea m oi ABCD dik yamuk 

(ABJ/1DCJ kenarlardan biri, (ABI /(DcI i Wi 
12 13 (ADI LJABJ | h tabanlara dik olan * (ADI 1 (DC) ğ 

JAD|-12 cm yamuğa dik yamuk denir. (ACI 1 (BC) 
(BC|-13cm JAB|-13 br 

A Xx B İDC|< 10 cm AHCD dikdörtgen A 13 B |DG|-4 br 





olduğundan, JAD|-6br bulunur. 
|JAH|-|DG| 10cm dir. 
BHC dik üçgen 


|(CB|- 13cm ' 





olduğuna göre, |AB|-x kaç cm dir? olduğuna göre, |AD|—x kaç br dir? 








A)14 B)15 ©16 D18 





E) 20 A4 B6 C6Y/2 Ds E8vy2 





Dikdörtgen Dik üçgen 





Cevap B | 


|GH| 12cm olduğundan | 
| a a a 





İİ (HB|-5cm olur. (5-12-13) 
İİ (AB|—-1045-15cm bulunur. 























1. D 1 Cc ABCD dikyamuk 3. D  ABCD dik yamuk 
(ABJ/(DCIJ ACD eşkanar üçgen 
(DGI L(CBJ : c  JADIY/IBGI 
(AD) 1 (DBJ (ABI 1 (BGI 
Xx 
1. 2 G ABCD dik yamuk . D 2 ç ABCD dik yamuk 4 5 | |AB|-5br |AD|-4br 
(ABI/IDG| (ABI /1DcI| IDC|1 br A B 
6 0 (ADI 1 (ABI ” LADI 1 (ABI olduğuna göre, |BC| kaç birimdir? olduğuna göre, |BC| -x kaç br dir? 
BC| Li 
ii IABi (80) A) v2 B) V3 o) 2 )2 B2/E G3 m3 p3y? 
RE AD|6br DC|-2 
N mi er SR D) 2/2 p 23 ! 
|IDC|-2 br |AD|-6 cm 5 
olduğuna göre, |AB| kaç birimdir? olduğuna göre, Ç(ABCD) kaç cm dir? > 
.— z 
iz a 
A10 B11i O12 D13 B15 S A22 B24 C26 D2 Bao > 
> > 
a 
2. ABCD dik yamuk a, D 13 G ABCD dik yamuk 2 BD 2 G ABCD dik yamuk. - -- i 
(ABI/ (DCI ? EZ ee 4. D 6 Cc ABCD dikyamuk 
(ABI/IDCJ (ABI /(DCJ E 
(ABJ 1(8CJ (ACI açtortay 
a (ADI 1 (ABI x (ADI 1 (DCJ 
YAR 5 İDC|6 cm 
m(DAB) - 60 IDBJ açıortay (ACI L(CB) 
i (AB/-9cm 
|AB|-9br n A  İDCİ-138cm |AB|-10br 
A 18 B A ” 10 B 
IDG|-3br JAB|-18cm İDC| <2 br A 3 8 
olduğuna göre, |BC|x kaç br dir? olduğuna göre, |AD|—x kaç cm dir? olduğuna göre, |BC|—x kaç br dir? olduğuna göre, |BC| -x kaç cm dir? 
A3V3 B6 6/3 DS ESV3 AS B6 G8 Dt Bi? A4 B4A/2 4/5 De BEZ? A3 B3Y/2 G3/3 D4 K4y3 


























(7 Dik Yamuk — lil 
Örnek 








D C ABCD dik yamuk 
3 (ABI/JDCGIJ 
E (ABI L(ADJ 
F IBF|—İFG| 
13 
JEA| 13 br 
JEF| — 13 br 
A B |DE|s3br 


olduğuna göre, |AB| *- |DG| kaç br dir? 


A)22 B24 26 D28 Ho 








ZA, Çözüm 
D c IFB|—İFG| oranını 
3 kullanmak için (FK) 
E 
5 13 doğru parçasını tabanlara 
18K 5 N paralel olacak biçimde 
| 8 çizersek, |IFKJ 1 (ADJ ve 
2 ş İAKIzIKDlolur 


—> |EK|-5br ve EKF dik üçgendir. 


| > JEFE -JEKR AJKFE 
| — 132-524(JKFP — |KF|-12 birimdir. 


— İABİtbel| 


(AB|Doj 
2 Gi 2 


— KEİ 12 


|AB| -JDC|24 br bulunur. 














Dik Yamuk — IV 
Örnek 



















(ABI /(DCI 

(ADJ 1 (AB) 

(ACJ1 (BDJ 

JAB|—-9br 

a İ B. |DC|x4br 


olduğuna göre, |AD| kaç br dir? 





A8 B6 07 D8 B9 





ABCD dik yamuk | 





Bu durumda, h?-4.9 





ABCD dik yamuk 
ve 





(ACI LIBDJ ise 






h?-a.cdir 
c A a B 










h-6br 

















1. DE 4 GC ABCD dik yamuk 
(AB1//(DCJ 
(AB) 1 (AD) 
iç N JEBİsİECİ 
|ABJ—JAD|J- 12 br 
ni İDC|-4br 
A T2 B 
olduğuna göre, |ED| kaç birimdir? 
A)8 B10 C)12 D14 B20 
ABCD dik yamuk 
(ABJ/JDCI 
(ABJ1 JADJ 
(CEJ LJEBJ 
|AE| -|ED| 
| JAB|—7 br 
N ; IDG|-3 br 


olduğuna göre, |BC| kaç birimdir? 


b 
A)8 B) 9 G)10 D) 12 E) 13 





sonuç yayınları 





ABCD dik yamuk 
(ABJ/(DCJ 
(DCJ 1 (CB) 
ICE| -|EB| 
JAB|-8 cm 


i . N JAD|— 16cm 


olduğuna göre, |AE| -x kaç cm dir? 


A)8 B) 9 Cc) 10 D) 12 E) 13 


ABCD dik yamuk 
(EFİ L (AB) 

IDE| ve (CEJ 
açlortay 
(AD|//(EF1/1BCJ 
JEF| 1cm 

|AD| 3cm 

İCB| 9cm 





olduğuna göre, |İDC| —x kaç cm dir? 
A)6 B)7 Co8 DS Bio 








ABCD dik yamuk 
(ABJ/1JDCJ 

LADJ 1 JABJ 

(ACI 1 (BDJ 

JAB| 6 br 

S İDC|<4 br 


olduğuna göre, |AD| kaç birimdir? 








A)2/3 B)2/5 C)2/6 D)3y/3 E)3y5 


ABCD dik yamuk 
TABIWIDCİ 
(ABI L (BC) 
TACI 1 (BDJ 
|AB| <8 br 

ey (BC| — 4 br 
A 5 B 
olduğuna göre, |İDC|—x kaç br dir? 
A)1 B)2 c)3 D)4 g5 


; p 





sonuç yayınları 





ABCD dik yamuk 


D 2 Cc 
(ABJ//IDCJ 
(ABJ 1 (BCJ 
$ TACILIBDI 
|BC|-4br 
di 3 ipoj<2br 
olduğuna göre, Hel oranı kaçtır? 


lAE| 


AZ Bİ OZ Dz AZ 


ABCD dik yamuk 
(ABJ/(DCJ 
Xx (ABJ 1JADJ 
(ACI 1(DBJ 
IDC) 3cm 
JAB|—-i2cm 


B 
a 12 


olduğuna göre, |BC| -x kaç cm dir? 


A) 3v3 B) 3y5 GC) 37 
D) 3/11 E) 3v/13 











7 Yamuksal Bölgenin Alanı -— | 


Örnek 











A) 24/3 





ABCD yamuk | 


“TaBI/ (Dc) 


m(DAB)- 60* 


JAB|- 12 br 
JAD|-6 br 
DC) <4 br 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


C) 28/3 


E) 32/3 








fel 
A E 


ABCD yamuk 
(AB|/(DCJ 
(DE) 1 (ABJ 
JAB|- 11 br 
İDE| 6 br 
IDC|8 br 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A)42.. B)46 


D) 52 E) 56 


ABCD yamuk 
(ABJ/(DGJ 
(DEJ 1 (ABJ 
|AD| 13 br 
(EB| 11 br 


B JAE|<5br 


İDG| <4 br 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A 80  B)90 


D)110 E) 120 





sonuç yayınları 





e Çözüm 


D—ec—C 


| A(ABCD) -( 


E B 


a 


4 


5D GC 
$ A(ABCD) - 
N ei 
E B 


12 


4 


atc 


z İN 


24/3 br 





D 83 C ABCD yamuk 
(ABJ/(DCJ 
(DHI 1 (ABJ 
İDC|3 cm 
(AB|— 11cm 
A B 


A(ABCD) - 56 cm? 


olduğuna göre, |DH|-h kaç cm dir? 


A)6 B)7 Cc)8 D) 9 E) 10 


D 4 GC 
/ | 
ZN 
A 16 B 


ABCD yamuk 
(AB1/(DC| 
İDG|-4 cm 
JAD|-6 cm 
|AB|- 16cm 
m(DAB) — 30* 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)24 B26 G2 Dao g3 








wt | 
2 İsa | 














Yamuksal Bölgenin Alanı — Li 
Örnek 



















A)24 B32 0)40 





ABCD yamuk 


(AB1/(DCJ 
(EKI 1 (AB) 


i (EF) orta taban 


JEF| 6 br 
JEK| 2 br 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


D) 48 E) 56 












| (LEFJ orta taban) 


A(ABCD) - |EFJ.h İKLIS İMN) > > 
h Oh 
D e > (EKİ 5 > Dir 
> h-4br 























((EFT) orta taban) 


— A(ABCD) -|EFJ.h 
-6.4 | 
-24 br? olur. | 


Cevap Al 








1. D Cc 
e 
> K 


ABCD yamuk 
(âB1/(DGJ 
(EKJ L (ABJ 
(EFJ orta taban 
JEF|-8 cm 
JEK|-5 cm 


olduğuna göre, A(ABCD) 'kaç cm? dir? 


A) 60 B) 70 Cc) 80 D) 90 E) 100 


Sx 


A B 


z ABCD yamuk 


(ABJ/(DKI 
(BKJ 1 (DKJ 
(EF) orta taban 
JEF| 6 br 
IBK| 7 br 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A)32 B) 38 C) 40 D) 42 E) 48 





sonuç yayınları 





4. 





AECD yamuk 
(AB;/(DCJ 
(FKI L(ABJ 

(EFJ orta taban 
JEF| -6br 
A(ABCD)-48 br” 


olduğuna göre, |FK| kaç birimdir? 


A)2 B)3 Cc)4 D) 5 E)6 


ABCD yamuk 
(AB1/(DCJ 
(EHJ 1 (ABJ 
(AEJ 1(CB| 
ICE| -|EB| 
İHB|-2cm 
JAHJ-8 cm 
İDG| 38cm 





olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 48 B) 52 C) 56 D) 60 E) 64 


1.C2.D8.C4.B 


























Yamuksal Bölgenin Alanı — İl 
Örnek 





ABCD ikizkenar : 


yamuk 

(ACI 1(CBJ 

|AD| (CB) 

İDC|—5cm 
4 BU B JaBİ-i3em 





olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)36 B)42 C)J48 D54 E)60 





ABI-Ipcl | 
(AE) - rs - BESİ - Şi 


Jae) < rap 2-2 


z4cm olur. 


B 
yer 5 F 4 


ACB dik üçgeninde öklid bağıntısından 
ICFJ2 - |FBJ.JFA| > JCFJ2 -4.9 > |CFJ-6 


A(ABCD) - (22-2 ).6 — -9.6-54cm2 dir. 


Cevap D | 





1 D 5 G ABCD ikizkenar 
yamuk 
ii ii |AD|-10 cm 
BC| 10 cm 
IDC| <5 cm 
A B 
Li (AB|-17 cm 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)64 B)J68 C)72 D8O E)88 


ABCD ikizkenar 
yamuk 

JAD| -|BC| 
(ACI L(CBJ 
İDC|-6 cm 

© 70 3 JaB|-1ocm. 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 24 B) 26 Cc) 28 D) 32 E) 36 


sonuç yayınları 





ABCD dik ya- 
muk 


(ACI 1 (CBJ 
(ADI 1 (DCJ 
IDC|4 cm 
|AB|-10cm 


10 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 14y3 B) 14v5 


D) 18y3 


GC) 14/6 
E) 18/5 


ABCD ikizke- 
nar yamuk 


JAD| <|BG| 
(DHI LJABJ 
İHB|-17 cm 


ie IDH|10 cm 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? i 


A)130 B)140 ©)150 


D)160 E)170. 























Yamuksal Bölgenin Alanı — IV 


Örnek 


ABCD yamuk 
(ABI / (DCI 
(ACI L(BDJ 
|BD| 6 br 
JAB| -8 br 

8 IDC| 2 br 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A)18 B22 ©24 D?26 B30 





ABCD ikizkenar 
yamuk 


|AD| <|BC| 
(ACI 1 (DBJ 
İDCJ-2 cm 
6 B JaB|-6cm 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 28 


“ABI DCI 
m(BAĞ) — 42" 
m(BDÜ) — 189 
|AC| 10cm 
IDB|- 16 cm 





olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 30v3 B) 36y/3 


D) 44y/3 


GC) 40/3 
E) 48y3 











ABCD. yamuk .. - 














sonuç yayınları 














A(ABCD)- 


Bu durumda, 
| |ACI? HBD|?-(a*c)? 
İ (ACI? 462-102 > JAC|-8br olur. 


| A(ABCD) - Z-JACHEDİ-sina 


- 7-8.6.sin90* (sin90* - 1) > -24br? dir. 


































-JAC|-İBDİ-sin«| IDFI/JACI 
FDB dik üçgen; 


Wİ— 






İDFE --|DB| -(a*c 
—|ACP -(BDE-(axc) | 









ABCD yamuk 
|AD|-|BC| 
(AB1/ (DCI 
TACI ve (BDJ 
köşegen 
m(GEB) -30* 
JAC|-10br, |BD|-8 br 

olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 

A8 BİO C15 D20 BO 





D 4 G ABCD yamuk 

|AD| (BG) 

(AB1/(DCGJ 

(ACI LJBDJ 

A — B |ABJ-1ibr 
IBD|-9 br 

İDC|-4br 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A)36 B)42 ©48 D52 BS4 











m—— Yamuksal Bölgenin Alanı — V 





Örnek 





AN 








12 








ABCD ikizkenar 


yamuk 

JAD| <JEC| 
m(GAB) — 459 
IDC|x2 cm 
|AB|-12cm 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 43 


AZA 


B)49 C)52 


20 


D56 B68 


ABCD ikizkenar 
yamuk 


|AD| (8G) 


m(GAB) — 459 
IDC|-8 cm 
JAB| -20 cm 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 160 


A 


B)168 C)172 


Ne 


D)184 E)196 


ABCD ikizkenar 
yamuk 


JAD||JBC| 
m(DBA) — 159 
(DB|<12 cm 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 36 


B44 052 


D)58 BE 













(CEJ 1 (ABI çizelim 
JAB| IDC) 
2 
12-2. 
2 


(EB) < 


zen bein ise ibrenin la pimli gi 


(EB|< 5 
JEB| 5 cm 


> |AE|-7cm 








JAE| -|CE|-7 cm 


JAB| DC) 
2 





A(ABCD) - JCEJ 





NERİMAN 


ABCD ikizkenar 


yamuk 
> JAD| -|BG| 
(ACI ve (DBJ 
köşegen 
A B m(AEB) - 1509 


JAC|-8 cm 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 





A) 32 B) 28 0) 24 D) 20 E) 16 


sonuç yayınları 


4 D 248 c ABCD ikizkenar 
yamuk 
E 
<> |AD| -|BC| 
(ACI ve (DBJ 
köşegen 
A TE B |DC| 2/3 cm 


(AB|— 10/3 cm 


m(AEB) — 1209 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


B) 40y3 
D) 46/3 


C) 42/3 
E) 50y/3 


A) 36y/3 































































Yamuksal Bölgenin Alanı — Vi | 
Örnek 
DE ABOD ikizkenar ABCD ikizkenar yamuk 
amuk 
” |DHJ- h JHBJ< x 
|AD|-(BG| 
A(ABCD) -h.x dir. 
(EF) 1 (AB| 
DE|—-1İcm ! 
A (el B e İ 
ğ is JEF|s 7cm 
IFB|<12 cm (DHI 1 (ABI çizelim 
HF|—İDE|-1 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? elçi 
IDH| <JEF| 7cm olur. 











A)112 B)J104 O98 DS Bİ 





A(ABCD) - |DHJ.JHBİ 
A(ABCD) 7.13 
A(ABCD) - 91 cm? 





TEST - 32 














1 D c ABCD ikizkenar 3 D. 4 EF 8€ ABCD ikizkenar 
yamuk yamuk 
JAD|-|BC| |AD| -|BG| 
(DHI 1 JAB) (EFİ 1 (ABI 
- A(AFED) -35 cm? 
R n , (PHİx10cm N rl g ACAFED) 
z > İHB|- 15 cm JAF| 10cm 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? İDE| 4cm 
EG| 
A)90  B)110 C)120 D)130 E)150 lr eom 
olduğuna göre, A(EFBC) kaç cm? dir? 
: A 30 B)35 C40 D)45 HSO 
- 
z 
D 5 E e 2 
2. v 
$$ a D 4 ç ABCD ikizkenar 
120” yamuk 
JAD| -|BG| 
m(ADG) — 120" 
ABCD ikizkenar yamuk N a IDC|-4cm 
B 
(EHJL (ABI, JAD|-JBG| |(AB|-8 cm 


İDE| 5cm, JEH|-8cm, |HB|-9cm 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 8yY3 B) 10/3 


D) 16/3 


C) 12/3 





A)104 B)108 C)112 D)116 E)124 




















m Yamuksal Bölgenin Alanı — Vil 
Örnek 


D 2 GC ABCD dik 


yamuk 

(ABI / (DCJ 

ABI LJADJ 

(ACI LIDBI 

İDG| <2 cm 

|(AB|- 10cm 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 





10 


B) 16V/5 
D) 12/5 


C) 14/5 
E) 10/5 


A) 20/5 














ZA, Çözüm 















G h?-2.10 5 h-2/5 





(0 42) 
2 


A(ABCD) — 25 


— 12/5 cm? 





G ABCD dik 
yamuk 


iel 


(ABJ /|DCI 
LABJ 1 JADJ 
m(GBA) — 60* 
ICB| 12cm 
JAB|-16 cm 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


16 


C) 72/3 
E) 84/3 


A) 64v3 B) 68v3 


D) 78y3 


ABCD dik 
yamuk 


(ABI/IDCJ 
(ABI 1 JADI 
(ACI LIDBI 
JDGC|-2 cm 
JAB|—-8 cm 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 





A) 36 B) 32 C) 28 D) 24 E) 20 





sonuç yayınları 








ABCD dik 
yamuk 


6 (ABI / (DCJ 
(ABI 1 JADJ 
aldi B (ACJ1(BC)| 
JAD|-6cm 
IDC|x9 cm 


nie) 
Oo) 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)6GO  B)66 


O72 D)78 B8 


ABCD dik 
yamuk 


(ABI / (DCJ 
(ABI 1 (BCJ 
lAE| -|ED| 
. JBCJs6cm 
İEBİ cm 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 





A)24 B28 CGs0 D32 E34 























Yamuksal Bölgenin Alanı — YI 
Örnek 
ABCD dik 
yamuk 
(ABI /(DCJ 
(ABJ LJADJ 
|(CE| açıortay 
İDC| 5cm 
JAD| 8 cm 
|CB|-17 cm 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)8O0 B85 Co D95 E)100 


ABCD dik 
yamuk 


(ABJ// (DCI 
(ABI 1 ADI 
İCE açıortay 
j JAD|-8 cm 
İDC|-8 cm 
(CB| 10 cm 


sl 
w 


A 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)72 B)78 C)J84 D88 Bg 


ABCD dik 


li 
o 


İİ A(ABCD) - | 





“ sonuç yayınları 


yamuk” 577 


(AB1/(DGJ 
(ABJ 1 (ADI 
AE ig IDBJ açıortay 
|(AD| 4cm 
|AB|-8 cm 
olduğuna göre, A(DCB) kaç cm? dir? 


A)8 B10 O12 D14 Bi16 





(DCI/ JAB) olduğundan | 
m(DCE) — m(CEB) dir. | 
|(CB|<JEB|-17cm olur. | 


| (OHILJABI çizelim. |CH| -|AD| 8cm 


JAH| -|DC|-5cm olur. 


İİ GHB dik üçgeninde 
İİ 1CBJ2 -|CHİ2 4 JHBJ2 > 172-682 4 HB? 


|HB|— 15 cm bulunur. 
7) - 100cm? dir. İ 
Cevap E | 





3 D 3 Cc ABCD dik 
G WAN 
yamuk 


(ABJ/1DCI 
9 (ABI 1 (A4DJ 
(ACI açıortay 
|(AD| 9cm 
İDGC|-3 cm 


AZ! B 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)72 B)J75 C)J78 D)8i BB 


4 D Xx e ABCD dik 
rl VAN 
yamuk 


(ABJ/IDCIJ 
(ABJ 1 (ADI 
(CEJ açıortay 
JADJ-6cm 
|CB| 10cm 


EN 
A E B 


A(ABCD) — 54 cm? 


olduğuna göre, |DC| -x kaç cm dir? 


A)3 B4 G5 DE B7 











| sararan re A emri e iğ 

















Yamuksal Bölgenin Alanı — IX 





Örnek 





.ABCD yamuk 


İDE| 12cm 
JAE| 16 cm 
JEF| 10cm 


(ABI/(EFI//(DG| 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)390 B)384 C)372 D)360 E)344 


ABCD yamuk 
(ABW/IDCJ 
(AE) açıortay 
(EK) LJADJ 
(ERİ LIDGJ 
, B JaB|st16br 
JEF|-8 br, JEK|<|DG| <4 br 

olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 50 B) 55 G) 60 D) 65 E) 70 


ABCD yamuk 
(ABI /(DGI 
TEF) LJADIJ 
(AE| ve (DEJ 
açıortay 
|AB|-—10br 





2) 
7 Gel 10 





w 


İDC|<5br, JEF|-4br 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 55 B) 60 C) 64 D) 72 E) 80 





(KEJ| çizilirse muhteşem | 


üçlü oluşur. 


İKE|SİKD| -JKA| 10 cm | 


IKF|-20cm olur. 
(orta taban) 


AED dik üçgeninde h.20- 12.16 


h-9,6cm dir. 


Yarnuğun yüksekliği 2h — 19,2 dir. 
A(ABCD) -20.19,2-384cm? bulunur. 





sonuç yayınları 








Cevap B | 





ABCD yamuk 
(AB1/(DCI 
(EFJ 1 (BCJ 
(EGJ ve (EB|J 
açıortay 

JAB 10 br 
BF|-8br, |DC|-4br, |CF|<2br 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A30 B36 C48 D)56 E60 


ABCD dik yamuk 
(CEJ ve (EB) 
açıortay 
İDG|—-2 cm 
JAB|-8cm 





olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)40 B42 O44 D46 BS0 
































Yamuksal Bölgenin Alanı —- X 
Örnek 

















ABCD yamuk 


D C 
. TABIYIDGI i 
6 8 O mG)-m(A)4909 
(AD|-6 cm 
4 A |CB|-8 cm 


Ç(ABCD) -34 cm 


(CEl/ TADI çizelim. 
m(DAB) - m(DGE) — | 
m(C) xm(A)490* | 
olduğundan 





m(ECB) 909 olur. 
İİ |EB|2 67 487 — |EB|-10cm 
İ Ç(ABCD)-34-2442x —>x-5cm dir. 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 38 B) 42 G) 46 D) 48 E) 52 













6.8 


a 24 cm? ise A(ABCD)-48 cm? dir. 





Cevap D | 





1 D 5 C ABCD yamuk 3. D Cc ABCD yamuk 
(ADI 3cm : V Jap-9cm 
A ET B |CBJ-4cm |CB| 12cm 
|IDC| 5cm A B Ç(ABCD) 46cm 
JAB| 10cm 


olduğuna göre, 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)16 B18 ©20 Da E28 A7O B)75 ©8s0 Dea Eso 


5 
> 
ii 
2 
z 4 D 8 G ABCD yamuk 
2 D 5 C ABCD yamuk 5 . (ABI// (DC) 
“TABWİDEJ | (ADİ 5cm 
A B vE 
5 8 |AB|-10 cm 16 |(CB| 7cm 
|CB|-8 cm İDG|-8 cm 
A ni B İDG|s5cm JABJ- 16cm 
JAD| <5 cm olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? A) 15y/3 B) 18/3 GC) 20y/3 
A24 B)28 C)32 D36 B40 D) 253 E 303 






































Yamuksal Bölgenin Alanı — Xi 

















— Yamuksal Bölgenin Alanı — Xl 

































Örnek Örnek 
i D C ABCD yamuk il 
SR MR ABCD yamuk Paralel doğrular arasın- | ii |İBE| -3|EC| ise 
(ABJ/ IDC) da kalan yükseklikler | © ip il |EC|-k dersek 
© (FB|-3cm birbirine eşit olduğun- | |BE| -3İEC| |EB|-Sk olur. 
JAE|< 4cm dan alanları tabanları ile | |AB|-3|DG| A(ACE) - 6 br? 
orantılı olarak paylaştı- | 
A a ESF 8 B leri em rabiliriz. | ” B A(ACE) -6br” A(AEB) -18 br? olur. 
IDC|>4 cm JAB|-3JDC| > |DCJsb dersek |AB|-3b olur. 





ACEFCD) - 65 -12 cm? > S-2cm olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A(ABCD) < 13S - 26 cm? 





A(DEFC) - 12 cm? A(ABC) -3A(ADC), A(ABC)-24 br” 
> A(ADC) -8br? olur. 


İ| A(ABCD)-2448-32br dir. 


A)24 B26 C28 D32 p35 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 





A24 B26 C30 D32 R36 




















i DİiF?2 GC ABCD yamuk 
(ABJ/ IDCI 
|EB|<4br 
|AE|-3 br 

A3 E 4 Bp |FCjs2br 
|DF| <1 br 
A(AEFD) 
Ğ öre, —:—— kaçtır? 
olduğuna göre, A(EBGF) oranı kaçtı 
4 2 1 3 
> — £ pe 1 
Az B) 5 9 > 7 E) 
2. 03 F26 ABCD yamuk 
(ABJ/1DGJ 
e) JEB| 8 br 
JAE|-6br 
A 6 E 8 B |DF|s3br 


|İFC|-2br, A(AEFD) -27 br” 
olduğuna göre, A(EBCF) kaç br? dir? 


A) 30 B) 32 G)34 D) 36 E) 38 





sonuç yayınları 








DD. 6 G ABCD yamuk 
(ABJ/IDCI 
(ACI köşegen (| 
JAB| 14 br 
IDC|-6br 
A 14 
olduğuna göre, so) oranı kaçtır? | 
AŞ M5 95 Dg BŞ | 
D 7 G ABCD yamuk | 
(ABJ/(DCI | 
|(EB| 8 br | 
IDG|-7 br 
JAE|-5br | 
Aa $ E B B 


A(EBCD) - 45 br? 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


ASO0 B)55 C6O D65 70 













ABCD yamuk 
(ABJ/(DCJ 
İDE| - |EG| 
JAB|—4.JEG| 


A 3 A(AED)-5br? 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 
A)22 B24 C26 D28 B30 


“TABİİ İDCI 
/ 5|DC| -4JFB| 
(FB) 5JAF| 
İDE| <|EA| 
A(AEF) - 4 br? 


> 
Ml 
w 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 64 B) 72 G) 80 D) 92 E) 104 


ABCD yamuk 





sonuç yayınları 





D ' G ABCD yamuk 
a ADC üçgen 
(AB1/(DGJ 

4JAE|-3JEC| 

K a 3|DC||JAB| 


A(ABCD) - 56 br? 
olduğuna göre, A(AED) kaç br” dir? 


A)3 B)6 c)9 D) 12 E) 15 


ABCD yamuk 
(AB) //(DCJ 
(AEJ 1 (EC) 
|AB|—12 br 
a3 İDCİs6br 





JAD|-2br, |EC|-5br 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br” dir? 


A) 10 B) 15 6) 20 D) 25 E) 30 














— Yamuksal Bölgenin Alanı — Xlll 











olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


AGO B)70 C)80 Deo E)100 











Örnek 

ABCD yamuk | 
(ABJ/1DC) | 
(EFI L (AD) 
|CE| > |EB| 
IDF| 1cm 

g İFEls8&cm 
|AF| 9cm 








EC) - JEBİ ise, 
ij A(ADE) — AE) | 
i) A(ADE) - A(DCE) 4 A(ABE) | 
(EDJ ve JAEJ çizersek, 

A(ABCD) — 2A(DEA) olur. 


A(DEA) - 25 — 40 cm? 


A(ABCD) - 2.40 - 80 cm? | 
bulunur | 





ABCD yamuk 
(AB1/(DC| 
E |EB|-JEC)| 







£ N 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E35 


ABCD yamuk 
(AB|/(DGI 
LADIL İDE! 
(BE| - |EC| 
JAD|<6 br 
İDE| 4 br 








A B 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 16 B) 18 GC) 20 D) 22 E) 24 


A(ADE)-10 br? 





sonuç yayınları 





D G ABCD yamuk 
30 8 (ABJ/(DCI 

7 E m(ADE)- 309 
lEB| <|EC| 


/ i JADİ<İDE|-8br 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


C) 8y/3 
Ep) 32 


B) 6/3 
D) 24 


A) 4v3 


F ABCD yamuk 
(ABI /IDGI 
ÇEFJ L (FBJ 
İDE| -|EA| 
JEF| 9cm 
İBC|-8 cm 





A B 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? - 


A) 58 B) 60 GC) 64 D) 68 E) 72 
























Örnek 











Yamuksal Bölgenin Alanı — Xiv —— 








ABCD yamuk i 
> i (ACI ve (BDJ köşegen 
“ JABIYIDGI | 
i ) S, — S, 
(ACI ve (BD) | 
köşegen i) 5,.5,-S,.S, 
A(AEB) -S, veya : 
S.S.S: (S,-S 
A(EBC) -S, 13 2 ( 2 4) 


A(DEC) -4br?, A(ADE) -8 br? ) S,-8br 


ğ N İl .4-8. 
olduğuna göre, S, — S, farkı kaç birimkaredir? | Ge ee 


| — S,-16br 





A)4 B)8 G010 D12 B16 





— S,-S,-16-8 
-8 br? 








Cevap B | 





TEST -40 





ABCD yamuk 3. D G ABCD yamuk 
(ABI //IDCI ABJ/(DC 
(ABJ/(DCI 
(AG) ve (BDJ (ACI N (BDJ<(E) 
A(ADE) - 8 br? Eg) A(AEB)- 27 br? 
“ A(DEC) -3 br? 
A B 


olduğuna göre, A(BEC) kaç br? dir? olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


C)48 D)52 E)56 





A)6 B)7 C)8 D)9 E) 10 A)40 B)44 


sonuç yayınları 








ABCD yamuk |; 
mmm veee D c ABCD yamuk 
(ABI/ (bej) 
. (ABJ//(DCJ 
DM 5 ACIN(BDJ-(E 
Kösemen (ACI N(BDJ(E| 
4lDCJ- 
A(AEB) -9 br? (DG) -|AB| 
A B A(DEC) - 1 br? : d > A(DEC) <2 br? 
olduğuna göre, A(ADE) kaç br? dir? olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 
A2 B3 04 DS B6 A)SO B)54 CG58 D62 B66 




















ABCD yamuk 
(AB1/ (DG) 
(ACINIDFI<(E) 
JAF|—3br 
/FB|—4 br 

— IDC| <5 br 


D 5 G 








A(AEF) 9 br? 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 80 B) 86 Gc) 90 D) 96 E) 98 










-— Yamuksal Bölgenin Alanı - XV 
Örnek 



























(FCI çizelim 
DCE — FAE olduğundan | 
A(DCE) /5” | 
A(FAE) -(3) 
A(DCE) 25 

9 9 








A(DCE) -25 br? bulunur. 
AFCD yamuğunda A(ADE) - A(FEC) -S dersek 
S.S-9.25 > S-15br bulunur. 


> ii ALAGE) 3 Ni 
ACB üçgeninde A(GFB) “4 > ATCFB) “4 


24 3 








A(CFB) -32 br? bulunur. 


A(ABCD) -3249430425-96br” | 
Cevap D | 





ABCD yamuk 
(ABIW/IDGI| 
(ACI ve (BDJ 
köşegen 
JAE| 9 br 
B 

JEC| 3 br 





A 


A(DEC) «3 br? olduğuna göre, A(ABCD) kaç 
br? dir? 


B) 40 


A) 36 C)44 D48 E52 


ABCD yamuk 
(AB1/(DGI 
(ACINIDFI—(E) 
(AF| -|FB| 
*—g JAE|-2br 








|EC|-1br, A(DEC) -2 br? 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 30 B) 32 C)34 D) 36 E) 38 








sonuç yayınları 


3. D 2 G ABCD yamuk 
(AB1//(DCJ 
> (BDIN ICF) — (E) 

IFB| 3 br 
İDC|—2 br 

A 1 F B 
JAF| 1 br 

Iduğ öre iz orani kaçtır? 

OLLAĞUNA GN op) li 

1 1 1 1 1 
. ya > D) — 
Mâ BB; © MA EŞ 
4 D 3 G ABCD yamuk 

(ABI /(DCIJ 
IDKIN (CF) CE) 
JAB|-5br 

A zi m li 
IFK| — 1 br 

z i A(EFK) 
olduğuna göre, ATABOD) oranı SE 
1 1 
8 32 B) 28 <2 




















A a 











Yamuksal Bölgenin Alanı — XVI 
Örnek 










































ABCD yamuk 

(ABI/(DCI/JEFJ İ i ABCD yamuğunu üçgene 

|EF| x4br “e ll 

İDC|-3 br : KDC — KEF 

A(ABFE) - 9 br? A (2) - A 9 | 
A7 Na AK7 16| 





A(EFCD) —-7 br? 
) A-9br bulunur. 








olduğuna göre, |AB| —x kaç br dir? B 








B6 C7 Ds BS 





KDC — KAB olduğundan 














A -(8) $ 9 
A- 16 X 


(ABJ/J(KLIJ/(DCJ olmak 
üzere, İl 


Lo 

/ © | Şe KS ar 
—— -— ——— dir. 
S, a?—x2 


2 









İ| x2 25 









x-5br bulunur. 

















1. D 2 c ABCD yamuk 3. D. 2 (e ABCD yamuk 
(ABJ/(DCJ/(EF| (DGİ/IKEL”/ (AB| 
E F JABJ-4br K x A(ABEK) - A(KECD) 
JEF| 3 br IDC|>2cm 
AT 7 di İDC|-2 br A > B JAB|-6cm 
N . o A(EFCD) Iduğ ğ > i 
id olduğuna göre, |KE|-x kaç cm dir? 
olduğuna göre, A(ABFE) (ABFE) oranı kaçtır? 
- A)2/3 B)2/5 2/10 D)3V/3 E)3y5 
ge Bp: m> ge g> : 
7 9 7 9 > 
> 
z 
a 
> 
2 D 2 c ABCDyamık Oo İ 
2 4 p & le ABCD yamuk 
ABWMDOJ- - 
(AB|/(DCIYJEF| 
E e İ(EFİ orta taban 
E (EF) orta taban 
|(AB|-6br ğ 
JEF| 8 br 
z z İDCJ—2 br 
B > a İDC|6br 
X . OAADEFC > 2 
olduğuna göre, AREFE oranı kaçtır? AM 
olduğuna göre, A(ABFE) kaç br? dir? 
3 4 2 3 
A) 5 B) 5 C) D) 3 E) 1 A)24 B) 27 Cc) 30 D) 33 E) 36 











| 
! 
li 
İ 
| 





-— Yamuksal Bölgenin Alanı - Karma 
Örnek 












D 4 G ABCD yamuk 


(ABI /(DCJ 
E (ED) 4 (AD| 


m(DAB) — 759 


759 IDC|s4 cm 
A B 
(AB|20 cm 





20 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 86 B) 82 C) 80 D) 76 E) 72 





FED(159 , 759, 90”) dik üçgeninde 
EF! 
4 
IDK| 6cm dir. 


A(ABCD) - | 














(EF| / (ABI çizersek 


— JABİDe| 
EF —.* - 12cm | 
olur. 









> |İDHİ< > 3cm olur. 













7 )e -72 cm? dir. 








ABCD yamuk 
(AB1/(DGJ 
m(DAB) - 759 
(ED) LJADJ 
IpDC| 2cm 
|AB|-6cm 





olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)8 B) 10 6) 12 D) 14 E) 16 


ABCD dik yamuk 
(AB1//(DGJ 
(ADJ 1 (AB| 
(EF) 1 (CB) 
İDC|<2 cm 


g İ|BA|s6cm 





3A(ABFE) - SA(EFCD) 


olduğuna göre, |EF| -x kaç cm dir? 


A)3 B) 4 05 -.0D6  b&7 





sonuç yayınları 











D 4 G ABCD yamuk 
(AB1/1DCJ 
E ICE| |EB| 
NN IDC|4cm 
 N ABİ 6cm 
A z B 
olduğuna göre, BOD) oranı kaçtır? 
eğ eğ ağ vi si 
ABCD yamuk 
(ABI / (DC) 
İCE| -JEBİ 
2JAF|-3JFD| 
JAEJ|-12 cm 
IFH| 3 cm 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 48 B) 52 C) 56 D) 60 E) 64 













2. 


Örnek 








Paralelkenarda Açı — | 














ii 
Al B 


Paralelkenarın Paralelkenard Paral 
ABCD paralelkenar r narda aralelkenarda 


karşılıklı kenarları karşılıklı açılar ardışık iki açının 
birbirine paraleldir. . birbirine eşittir. toplamı 180* dir. 





m(DAB) -x4259, m(DCB)-3x—75* 


olduğuna göre, m(ADC) kaç derecedir? Bu durumda, 


A) 100 İ| x4259-3x-759 > 2x-100* — x-509 


m(DAB) - 759  m(ADO)- 1059 











































1. 


A 


olduğuna göre, m(DCB) kaç derecedir? 


A) 70 


A 


olduğuna göre, m(ADE) — « kaç derecedir? 


A) 25 


ABCD paralelkenar 
m DAB) —x430" 
m ADE) — 2x430 


2x430” 
/* 30“ 


sonuç yayınları 


ABCD parslelkenar 


m(DCB) — 65* 





D ç ABCD paralelkenar 
(Nİ 
İDEJ açıortay 
m(AÂBG) — 1109 
(İ 
A E B 


olduğuna göre, m(DEB) kaç derecedir? 


A)115 B)120 'C)125 D)130 E)135 


A B ABCD paralelkenar 
m(FCD) — 109 


m(AEF) — 40 








olduğuna göre, m(EFC) -m(BAE) kaç dere- 
cedir? 


A)30 B40 GSO DO 70 















































Paralelkenarda Açı — 1li : | 
ÖrHek FA, Çözüm | 


D 2 G | Paralelkenarda köşegenler bir- 
a birini ortalar. 
< 
AE| -|JE 
: : | a“ İAEl-lEGİ 


— EBC ikizkenar 
üçgen 








p Paralelkenarda Açı — Il | 
Ö | 


rnek PN Çözüm 





Paralelkenarda karşılıklı 
kenarlar birbirine eşittir. 






SE (AB|-|DC| ve |AD|-|BC| 


eN 


ABCD paralelkenar 
JAE| <|CBİ|(DB)J köşegen 


A B 





a m(DCB) - 80* 





> m(DAB) -80' | 
ve | 


ABCD paralelkenar, (ACJ ve (BD) köşegen 


|AE||BC|, m(ACB) — 50* — m(GEB) - 65 





































































— Lami EAB —30* Sİ ” ei — 
m(DCB) - 80? , m(EAB) -30“ ii LR olduğuna göre, m(DEC) —o kaç derecedir? — m(DEC) - 1159 
N - ER i > m(DAE) - 50 
olduğuna göre, m(AED) -a kaç derecedir? A)90 B)95 C)100 D)110 E)115 Cevap E 
İİ (BCJ<JAD| ve JAE|-|BCİ mmm ME 
A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 (BG) JAD) EE 
— ADE ikizkenar üçgen > m(AED) - 65“ olur. | TEST -3 
Cevap D | 
i ari mke —— — —— 1. D C ABCD paralel- 3. D ' GC ABCD paralel- 
kenar kenar 
(ACI ve (BDJ E noktası 
köşegen köşegenlerin 
4 D E C ABCD paralel- 3. ABCD paralel- y va ğ seg 
N mi kenar İDE| < JEF| esim noktası 
m zg FE| <|EB | 
|AD| <JEB| |AE| -|DC| A F B m(DBA) — 659 a B İFE|<JEB| 
ai | 
m(EBC) — 30” M(ABE) — 759 M(CAB) — 409 olduğuna göre, m(DFB) kaç derecedir? 
B)-70* olduğuna göre, m(AEF) <a k ir? 
/ / / / m(DCB) uğuna göre, m( )za kaç derecedir A)70 B) 75 Cc) 80 D) 85 E) 90 
Ew A)20 B)25 C)J30 D35 B40 z 
olduğuna göre, m(BCE) -a kaç derecedir? olduğuna göre, m(DAE) —« kaç derecedir? 5 
> 
AGO B)65 C)70 D)75 B80 N A30 B35 O40 D45 B50 5 
D bi 
a E (OABCD 7 
x 4 paralelkenar 
3 a 4. D C ABCD paralelke- 
a A, C, E nar 
D | Ri 
2. D — © ABCD paralelke- U doğrusal | E Raldasi köşBs 
nar z i : 
IDC) |EB| ea genlerin kesim 
|AE| <|DE| -|BG| (AD|-|CE| | p B N , noktası 
m(ADG) — 60* | ABCD yi çe ve (BD) köşegen JAF| —|FGJ| 
e A |CE|<JEK|, m(EKA) — 359 i 
olduğuna göre, m(EDO) - & kaç derecedir? olduğuna göre, m(AEB) -a kaç derecedir? olduğuna göre, m(CAK) <a kaç derecedir? olduğuna göre, m(AEF) kaç derecedir? 
A)30 B)40 C)45 D6oO E)so A3O0 B)40 ©45 Ds) B55 A25 B)35 C)45 DS5O0 k55 A70 B)75 C80 D85 HO 





.LB2.B8E4E 



























































































-——- Paralelkenarda Açı — IV i Paralelkenarda Uzunluk — | 
Örnek Örnek 
D E 3 ç ABCD (ABI/IDEJ 
60 i 
paralelkenar — — İ 
m(DEA) < m(EAB) 
(AEJ açıortay | | 
— ADE ikizkenar 
m(DCB) — 60" değeli 
i A B JAB| -9br 
9 AD|-|DE|s6b 
ABCD paralelkenar, JAEJ ve (BEJ açıortay | Bu durumda, |EC| <3 br ADİ <|DE| r 





İ| 3x— 159-909 > x-35“ 














m(AEB) - 3x —15* olduğuna göre, |AE| kaç birimdir? 


olduğuna göre, x kaç derecedir? 


İİ m(BCD) - 609 < m(ADE) - 1209 
i 


A6 B6V2 C)6/a Ds 83 —> 30-120” -30" üçgeninden, 


















































A)3O0 B)35 C)40 D)45 50 JME|<6V3 birimdir. 
Cevap C | 
4 D li paralel- 3. ABCD paralelke- 1 D E Cc ABCD paralel- 3. D F x E Cc ABCD 
enar ie > kenar paralelkenar 
(BEJ ve (CEJ LAFI ve (CFJ (AEJ açıortay (AEJ ve JFBJ 
açıortay Ae 9 JaB|-1sbr 9 açıortay 
aI, (BC|10br |AB|-12cm 
A B # z A 13 B A 12 B |CB| 8cm 
Iduğ öre, m GEB kaç derecedir? —— i olduğuna göre, |EC irimdir? olduğuna göre, |FE| — i 
ie iv KERR) olduğuna göre, m(AFG) kaç derecedir? Hear ea ee lim e 
A) 50 B) 60 G) 70 D) 80 g0 : A)J1 B)2 G A)J3 B) 4 C)5 
) pr 3 A)SO0  B)GO CO D)100 E)120 ) he. Çe vi i ) ) Di SEİR 
> a 
ii 2, 
ig a 
4. D Cc ABCD ve ABFK 
2. 3 E C iz , 
D c ABCD paralelkenar lil li a lane 4. D F 2 E c ABCD 
AET açıort enar 
TAEJ açlortay a iile paralelkenar 
LAEJ LJEBJ FARELERİ 9 el. (AEJ ve (FBJ 
ği ABE) - 2x 4 109 m(DCB) — 80* Miami X açıortay 
A m ei İDE| <3 br |(AB|- 10cm 
an an o 
A B m(EBG) > 3x— 10 A B A eT) B |FE| <2 cm 
olduğuna göre, x kaç derecedir? olduğuna göre, m(KFE) kaç derecedir? olduğuna göre, JAB| kaç birimdir? olduğuna göre, |BC|—x kaç cm dir? 
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 A) 20 B) 30 C) 40 D)50 E) 60 A)9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15 A)8 B) 7 C)6 D)5 E)4 







































































































r— Paralelkenarda Uzunluk — il ilm ği Paralelkenarda Uzunluk — Ill 
Örnek ZA, Çözüm Örnek 
' D — z N 
D C ABCD paralel m(AEB) -90* dir. 
kenar 18 JAD|-|BC|- 12 cm 
12 
12 E (AE) ve (EB) | 7 |AE|-|EB|- 12cm 
” açıortay İ 7 A B 
AE| -|BCİ i ii (AE) ve |DEJ açıortay 
i > İAF|—JFEJ|FD| 
> TEF /(AB 
< İ ği İn ei | AEB dik üçgeninde ABCD paralelkenar, JAE| ve (DEJ açıortay 
AD|12cm Cc (AEJ ve (DE 
e İİ JABJ? -JAEJ? 4 JEBİZ (FEJ/ (ABI IDE| 
olduğuna göre, |AB|-x kaç cm dir? (AB? -122 452 JEF| <a , 









FEJ/ TAB 
A10 B12 (13 D15 Bi7 |AB|-13cm bulunur. EA | 
JAF| <|FD|<|FE| a | 


olduğuna göre, |BC| nin a cinsinden değeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 












































Aa Bİ oza pp pa 
2 2 
TEST -6 
1 D Cc ABCD paralel- 3. A 
. (NI /(N/ <İ 
kenar ABCD paralel- 1 ABCD paralel- 
(DE| ve JECİ kenar kenar 
açıortay (DEJ ve JAEJ (AEJ, (BFJ, 
İDE|-8 cm açıortay 10 (CFJ ve (DEJ 
D E Cc 
A x B |EC| 15 cm (EFI /(ABJ e açıortay 
ABCD paralelkenar , |AE)J ve (BEJ açıortay JAD|- 8 br a — JAB|-14br 
olduğuna göre, |AB|-x kaç cm dir? JAE| 6cm, |BE| 8cm i JEF|- 12 br (BC| 10 br 
A)15 B)16 © 17 Di8 E20 olduğuna göre, Ç(ABCD) kaç cm dir? olduğuna göre, |AB| kaç birimdir? olduğuna göre, |EF| -x kaç birimdir? 
z A20 Be2 ©25 Das Esd A)13 B14 15 Die Hi z Al BZ2 03 D4 BS 
- 
a z 
Pp, ii 
<a a 
a 
3 x 4. D çc ABCD paralel- 
2. A i B ABCD paralel- ABCD > e 5 di & n kenar 
i N D XxX C ABCD parale- . 
kenar paralelkenar EE paraler (DEJ ve (AEJ 
b İDEJ ve |ECJ LAFJ ve (CFJ (BE - açıortay 
açıorta 
açıortay açıortay 6 © Si y (FEJ 1 (DAJ 
ez L1(JAE 
z (DE| -|CBİ LAB 16 cm (FBI L(AEJ İDE| <2 cm 
d — AD|-6 
D x c |EC|-9 cm EF|- 2/3 om / d e JAF|-8 cm 
>. i B|-1icm 
|AD| 12cm Ee olduğuna göre, ABCD paralelkenarının (ABJ 
olduğuna göre, |İDC| -x kaç cm dir? olduğuna göre, |DE| -x kaç cm dir? olduğuna göre, |EC| -x kaç cm dir? kenarına ait yüksekliği kaç cm dir? 
A)18 B15 Om D19 B21 A10o Bi2 014 Dis K16 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 A) 6 B)8 C) 10 





D)12 B14 





m Paralelkenarda Uzunluk — iV 
Örnek 














GC ABCD paralel- 
kenar 


JAC)J köşegen 
(ED) 1 JADJ 
|AE| &|EC| 
JAD| 6cm 
İDE| 4 cm 
olduğuna göre, |AB| -x kaç cm dir? 


A8 B9 010 Di? 14 





ç ABCD paralel- 
kenar 


(ACI köşegen 
(ADI 1 (ED| 
|AE| < |EG| 
IDE|-6 cm 
JAD| 9cm 


>» 
x 
o 


olduğuna göre, |AB|-x kaç cm dir? 


A) 12 


B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 


ABCD paralel- 
kenar 


(DB) köşegen 








ICEJ LICBI 
İDC|-20 cm 
(CB| 12 cm 


olduğuna göre, |EC|-x kaç cm dir? 


A)6 B)8 o) 9 D10 pg12 

















sonnç yayınları 











GC ABCD paralelkenar 
(ACJNI(DBI (CE) 
IDE| - |EB| 
|AE| -|EC| 











C E köşegenlerin kesim 
noktası olduğundan 


|AE| -|EC| 
İDE| -|EB|-4 cm olur. | 
ADB dik üçgeninde 

JAB|? —|ADI? 4 |(DBJ? 


x2-62482 > x-10cm | 


14 GC ABCD paralel- 
kenar 


(ACI ve (DBJ 
köşegen 
(EKİ 1 (KBJ 
IKD| 8 cm 
İDC|>14cm 
IKE|-6 cm 


olduğuna göre, |AE|-x kaç cm dir? 


A)1 B2 O3 D4 BS 


C ABCD paralel- 


kenar 
E (ACI ve (DBJ 
köşegen 
NN — JAFI sİFDİ 
A B JEK| 3 cm 


olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 12 B) 14 


D) 16 E) 18 


C) 15 



























































Paralelkenarda Uzunluk — V 


Örnek 


kenar 


(ACI ve (BDJ | 


8 köşegen 
|AB|—-12br 
(BC|—8 br 
IBE| -5br 


> 


12 B 


olduğuna göre, |AE| kaç birimdir? 





A) /73 BY/74 OyY76 DY77 E v79 


D C ABCD paralel- 
kenar 
(ACI ve (BDJ 
köşegen 
JAB| 12 br 
A 12 B JAE| 8 br 
İDE|-6 br 
olduğuna göre, |AD| kaç birimdir? 
A) 2/10 B) 2/11 C) 2y/13 
D) 2/14 E) 2v15 
D c ABCD paralel- 


>» 


B 
İDE| 4 br 


JFB|<3br 
olduğuna göre, |DFJ kaç birimdir? 





A)vV47 B)Y51 O Y53 D)VYS5 E) v59 


ABCD paralel- | 





























o kenar... ---“ 
F E noktası 
köşegenlerin 
kesim noktası 
lEF| - |EB| 











sonnç yayınları 





ga, Çözüm 

Kenarortay teoreminden, 

e? 412 -2(a? şb?) 

(e ve f: köşeger uzunlukları) 
(a ve b: kenar uzunlukları) En 





c e-10, az12 








İz-2x, b-8 

e 41 -2(a? 4 b?) 
100 4 4x2 -2(144 464) | 
—> 4x2-316 
> x-y79 


















E 


ABCD paralelkenar, C, A, E doğrusal 
JAE|-JAC| 6cm, |DC|-5cm, |AD|<4cm 
olduğuna göre, |EB|-x kaç cm dir? 


A) 106 B) v105 C) v103 
D) v102 E) v101 
D c ABCD paralel- 


kenar, (ACJ ve 
(BDJ köşegen 








(BG) < V151 br 
JAE| <8 br 
|(EB| -6 br 


olduğuna göre, |AF| kaç birimdir? 


A2 B)3 c)4 D)5 E) 6 





m(AEF) — m(FEB) 























Paralelkenarda Uzunluk — Vi 





Örnek 

ABCD 
paralelkenar 
(ACI ve (BDJ 
köşegen 
2|AE| -|BE| 
JFK| 4cm 






D G 


olduğuna göre, |AK|-x kaç cm dir? 


M2 B3 04 De p8 


















İİ |FCJ-x44cm olur. 
















F köşegenlerin kesim 
noktası olduğundan 





D 3k GC 





JAF| - |FG| ve 
IDF|—JFB| dir. 
JAK|—x ve 


IKF| 4 cm ise 





2|AE|-|JBE| > JAE|—k dersek |BE|—2k olur. 
AKE — CKD olduğundan 


ER a EMİ 


ği A 
bol (kol “3k x:8 









3X-X4-8 > x-4cm bulunur. 





1. D E C 


ABCD paralel- 
kenar 

(ACI ve (DBJ 
köşegen 
İDE| - |EC| 


A B JFK| 2cm 


olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A)12 B)13 014 D15 g17 


2. A B ABCD paralel- 


kenar 

(ACI ve |DBJ 

köşegen 

IDE| -|EC| 

D E Cc 
IKB|-9 cm 

olduğuna göre, |İDL| -x kaç cm dir? 


A)5 B) 6 C)7 D) 8 g9 





sonuç yayınları 





3. D GC ABCD paralel- 
kenar 

(ACI ve (DB| 
köşegen 
2JAE| —JEB| 


A E B IFK| 1cm 


olduğuna göre, |AK|-x kaç cm dir? 


A)1 B2 G3 Da g5 
4. D C ABCD paralel- 
kenar 
(ACI ve (BDJ 
köşegen 
3JEB| 2JAE)| 
A E B İKF| 2cm 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
A12 B)138 014 D15 B16 





























Paralelkenarda Uzunluk — Vil n 









































Örnek | EX- Çözüm 
D c ABCD paralelkenar . ik ” 3İAE|—|JEB| 
(ACINİDEJ - EF) |AE|-k dersek 
3JAE| -JEBİ| 16 JEB|-3k olur. 
IFC| 16cm x 
A B 
EE E &k B 
olduğuna göre, |AF|-x kaç cm dir? e bol Fcj 
DCF —EAF — —— -1— 
A)4 B)5 C)6 D)6 E) 10 AE)  JAF| 
ML — x-4cm bulunur. 
k X 
TEST - 11 
1. D E C ABCD paralel- 3. F ABCD paralel- 
kenar kenar 
(DBINJAEJ-(F) (DB) köşegen 
İDE| -|EC| (AF| açıortay 
(DFJ Xx 41 lee 
N ii IFB|-3x-1 di 
(AB|-8 cm 
olduğuna göre, x kaç birimdir? A 5 B İDE|-5 cm 
AZ B) 3 0) 4 miz ES olduğuna göre, |FC|-x kaç cm dir? 
z A)2 B)3 04 D)5 E)6 
- 
a D c 
9. D E 4 C ABCD paralek- | ABCD paralel- 
ri “ kenar Fe kenar 
IDBJMAE|-(F) ICAJNI(DEJ <(F|) 
JAB| — 16 br 4JAD|- 7JEB| 
İDF|-6 br A B 
16 B —4Ab DF 
ğ Esi ; olduğuna göre, li oranı kaçtır? 
olduğuna göre, |FB| — x kaç birimdir? 
7 5 5 2 1 
A)4 B6 08 D) 9 E) 12 A) 10 B) > 9g D) > Bg 


, jJ 





1.B2.C3.B4A 














(7 Paralelkenarda Uzunluk — VIli 
Örnek 








A B 


ABCD paralelkenar, |(AK|N (DF) - (E) 
İDK| -JKCJ, JEF|z6br, |DE| -4br 


z Br) 
olduğuna göre, — oranı kaçtır? 


Fej 


AZ Bi Gİ DE B 


Rle 
woj— 




















DCF üçgeninde 
(KMJ orta tabandır. 
JEM| 1cm 
IMF|—5 cm dir. 


2k 


—— IKM|  JEM| 
KME — ADE — TADI * İDE — 


|IKM|k dersek |AD| 4k olur. 
IKM|—k > |FC|—2k olur. (orta taban) 
IBF| 


JAD| -4k > |FCJ|—|JFB|—-2k > Fej ”! olur. 


KM 1 


ap| 4 





CevapB | 


TEST - 12 
1. D Cc ABCD 3. D K c ABCD 
; > | paralelkenar paralelkenar 
IKCINIDFI-(E) x £ (AElN(DBI-(F) 
> JAF|-2JFB| IKF1/(BCJ 
JEF| 8 br İBE| - |EC| 
A E B İDE|-6 br i z |IKF| 12 cm 


AK 
olduğuna göre, Dai oranı kaçtır? 


İKD| 


2. © D c ABCD 
paralelkenar 


IDFJNİCE| EK) 








lAE| - (EB 
IBF||FG| 
IKC| 8cm 


olduğuna göre, |EK| -x kaç cm dir? 


A)9 B10 O©12 D14 16 





sonuç yayınları 





olduğuna göre, |AD|—-x kaç cm dir? 


A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 


4. D 12 C ABCD 
paralelkenar 
(CEJ açıortay 
E 7 ICEJLİDF) 
|İDC|-12br 


(BC|-7 br 





Fİ 
oranı kaçtır? 


Fl 


olduğuna göre, 


A) 





5 


ç IKMIYTADI çizelim | 























Paralelkenarda Uzunluk — IX 
Örnek 





(ACI köşegen 


doğrusal 
IBK| 6 cm 
JEF|-5cm 
















A B 


olduğuna göre, |İFK|-x kaç cm dir? 











A)3 B)4 C0)5 D)6 





ABCD paralelkenar 


E,REK,B ve A,D,E | 























B 


AKI? - |KTİ.İKE| 62 -x(x 45) 





A B 


ABCD paralelkenar , (BDJN (AE - (K) 
D,C,E doğrusal, |AK|-6cm, |KF|-3.cm 
olduğuna göre, |FE| -x kaç cm dir? 


A) 6 B) 7 Cc)8 D)9 E) 10 








D Cc 


ABCD paralelkenar , |(AEJN (BD) iF) 
D, C,E doğrusal, |FG|-4cm, |GE|-5cm 
olduğuna göre, |JAF|-x kaç cm dir? 


A6 B) 7 c)8 D) 9 E) 10 





sonuç yayınları 





B 


ABCD paralelkenar, |JACJn (EBJ-(K) 
E,D,C doğrusal, |JEF|—|FK|*1cm 


olduğuna göre, |İFK|-x kaç cm dir? 


A1 B) 2 o)3 D) 4 E)5 








A 8 B 

ABCD paralelkenar 

(AKIN IDBI—-(E), D,G,K, doğrusal 
İDE|-6cm, |EB|-4cm, |AB|-8cm 
olduğuna göre, |CK|-x kaç cm dir? 


A)3 B)4 05 D) 6 E)7 












































—— Paralelkenarda Uzunluk - X 








Paralelkenarda Uzunluk — Xi 

























































































Örnek 1 , N 
Örnek 1 Örnek 2 
ABCD paralel- | 
ai | Ne b | D c ABCD paralel- | D F c ABCD parale- | 
(DE) ve (GE) | (AEJ,(BEJ, | | a” ül İ Z kenar | 
açıortay L(CKI ve IDFJ | (ACJ köşegen (BDJ köşegen 
(EFJL(ABI | açıortay | AE|-JEB| o | |AE| -|EB| 
JEF|-4cm || Yo Çekissem | Be-iFcl | Zx |DE|<|FGİ 
(FB|-7cm | A en DB |CL| 6cm A E B (BD| 15 cm 
JAFI- 13 JFE| 4cm, |CK|-8cm i 
BG ” z > e z z > ir? 
olduğuna göre, |BC|—x kaç cm dir? olduğuna göre, İEF| -x kaç cm dir? olduğuna göre, |KLİ-x kaç cm dir 
olduğuna göre, |AD|-x kaç cm dir? 
: B 
MW Bee ğü is “gü A4 B)6 o) 9 Do Bü A)3 y4 o 5 D)6 p)7 
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 
ga, Çözüm | 
i ZA, Çözüm 2 
Paralelkenarda | ZA- Çözüm 
disk çizi İ D c ABCD paralelkenar 
A. aka ardışık açıortaylar ; İ D E c ABCD paralelkenar 
Zx Çözüm dik kesişir. L (AC) köşegen 
(ACI köşegen 
D 10 K 10 C E noktasından geçecek IFKI çizilirse İ JAE| -|EB| 
Z kild 2 İİ (BF|-|FG| AF) —JFB| 
Şekilde EFK (3-4-5) dik |i iz DE ECİ i 
IKHJ/TADJ çizelim. üçgeninde A E B |AK|<|KL|<İLCİ dir. İDE| <jEGİ isa 
A F B 5 > 
DK) |KC)|JEK| i |IKF|z5 cm dir. İ |AKİ <|KL| <İ|LCİ| olur. 
AE TE a ak | D 9 |AKİSİKLİ-İLC|<6cm a me alete El 
2 JFKI / (ABI olduğundan tales teoreminden > |AC|-18cm dir. bigi IsİLB|<x ok | 
EFH dik üçgeninde İ NX duğundan 
> 2 | ER OJeEk| a 3 (KB|-6 bul İ (EF| orta taban ise 
JEHİ? — |EF|? # |HFJ2 | TAFİ “KEİ — KEİ > 6cm bulunur. | ACI 18 IDB|-3x15 
JEHİ? <2 442 — JEHİ Sem İ| KB dik üçgeninde | | EN giy eri ZN Ke Bul 
|AD| <|KH|1045-15cm bulunur. |(CK|-8 |KB|-6 — |BC|-10cm (6-8-10) | i |EF|-9 cm dir. 
Cevap A Cevap C | Cevap C 
TEST - 14 TEST - 15 
1. D C ABCD paralel- 2. D G 
v . kenar 1. D c ABCD paralel- 2. D F Cc ABCD paralel 
IDEJ ve (CEJ la a kenar 
açıortay TACI köşegen N IBDJ köşegen 
LER) LJABI 5 AE| -|EB| $ JAE| -JEB| 
JAF|-6 cm / Y (BF| < (Fc) > IDE|—JFC| 
S a 
(FB|-4 cm 2 A E B (CL| 4cm NS A EB (BD| - 24 cm 
v ABCD paralelkenar Ni 
|EF|-V/8cm olduğuna göre, |EF| -x kaç cm dir? 5 olduğuna göre, |KL| -x kaç cm dir? 
z (AEJ,(BEJ;(CKJ ve (DFJ açıortay ği 
N K Rİ Si > 
olduğuna göre, |AD| -x kaç cm dir? JEF|- 12cm, |DF|-10cm, |EK|-5cm A)3 B)4 C)5 D) 6 g7 A)6 B)7 c)8 D) 9 E) 10 
A) 10 B) 9 Cc)8 D) 7 E) 6 olduğuna göre, |BC|-x kaç cm dir? 





A)26 B25 G2 Dai Bi4 





po AR ö 











r— Paralelkenarda Alan - | 
Örnek 








Li 


2. 


i gi” g5 SE Ğ 
10 
A 8 
ABCD paralelkenar 
(ABI 1 (EB| 
İBC|<10br, |BE|-8br, İDE|-5br 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A)84 B88 G9? De HB 


D 7 c ABCD 
paralelkenar 
(DEJ 1 (ABJ 
İDGC|—7 cm 
İDE|-4 cm 
Gİ 
A E B 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 14 B) 18 C) 22 D)28e B32 
| İ c ABCD 
paralelkenar 
E (ADI 1 (EBJ 
7 6 
|EB|-10br 
İBC|-6 br 
A B 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A)20 B)J25 C40 DSOo 60 


a, 










ban ile bu tabana ait yük- 
sekliğin çarpımına eşittir. 
A(ABCD) -a.h,-b.h, 








(ABI (BEJ 
— (BEJ (Dc | 
BEC dik üçgen | 
> |EC|-6br | 
— |ABJ-11br | 











N 
6-8-10 

özel üçgeni 
Ti B 





Ceva B | 
N 


3. D G 


ABCD 
paralelkenar 
eyi m(DAB) — 609 
|AD|- 6/3 cm 
İN |AB|-12cm 
A 12 B 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)108 B)112 C)116 D)124 E)130 


sonuç yayınları 


4, D 12 Cc ABCD 


paralelkenar 
(DE) (ABJ 
|AD| 13 br 
İDC| 12 br 
|EB|—7 br 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


13 


A E 7 B 





A)110 B)116 C)124 


D)138 E)144 





Paralelkenarın alanı, ta- il 

















Paralelkenarda Alan — Il 





"Örnek 





İDE|sx43 , |DFJ-3x43 
JAB|-12br, |BC|-8 br 
A) 30 


B)36 (oC)48 





D) 60 





ABCD paralelkenar , (DEJ 1 |ABJ, (DFJ1(BC)J | 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


E) 72 





























İİ A(ABCD) -a.h,-b.h, 










ZA Çözüm 





12.(xX43)-8.(3x4*3) 
IZ.(X43)-8.(3x$3) 
3 2 






il! 


3x4-9-6x46 


Xxz1 









A(ABCD) - 12.4 
— 48 br? 



































“A(ABCD) 36 bi? 
olduğuna göre, |DE| * |DF| kaç birimdir? 


A) 10 


B12  C)13 





D) 15 


TEST -17 
ABCD 3. D c ABCD 
paralelkenar paralelkenar 
(DEJ 1 (ABI İAD| -İDE| 
(DFJ 1 (BC) 10 JAE|-12cm 
|(AB|-6 br |CB|-10 cm 
(BC|-4br A 12 E 4 B (EB| 4cm 


E) 16 


ABCD 


paralelkenar 
TAEJ L(ECİ 


LAFI LICF| 
|AD| - 18 br 
|AB| - 16 br 
|CF|-9 br 


olduğuna göre, |EC|—x kaç birimdir? 


Y4 BS 06 D8 


E)9 





sonuç yayınları 





olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)124 B)128 C)132 D)136 E)140 


ABCD 
paralelkenar 


(DEJ 1 (BGI 
(AFI 1 (GF) 
İDE| - 15 br 
|BE|<9 br 
|(CE|-8 br 


4. D (e 


nizi 


A B 


olduğuna göre, |CF| kaç birimdir? 


A)8 B9  C)10 E) 15 


D) 12 


























Paralelkenarda Alan — Hi 
Örnek 





ABCD paralelkenar 

m(DAB) — 30“ 

JAB|-12br, |AD|J-8br 

olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 





A)36 B)J42 C)J48 D)S54 


E) 60 














ZA, Çözüm 


A(ABCD) -a.b.sina 


Bu durumda, 


A(ABCD) -8.12.sin30“ 








D G 


ABCD 
paralelkenar 
3 m(DAB) — 609 
|AD| <8 br 
A JAB|-3V3 br 
A 3v3 B 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A)36 B)40 C)J48 D52 B60 


Cc ABCD 
paralelkenar 


JAE| -İDE||BC| 
İDC| 6 br 


JEB| -2 br 
A E 2 B 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 12/3 B) 14v3 


D) 16/3 


GC) 15/3 
E) 24v3 





sonuç yayınları 





3. D Cc ABCD 
paralelkenar 
6 m(DAB) — 459 
JAD|-6br 
p / A(ABCD) - 30/2 br? 


olduğuna göre, paralelkenarın çevresi kaç birim- 
dir? 
A)24 


B)28: O)32 


D) 36 


E) 40 








ABCD paralelkenar, /FEJ 1 (BCJ 

A,B, F noktalarıdoğrusal, |CE|-4br 
JAB|—-10br, |BF|-5br, |EB|—3br 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A)32 B)J40 C)J48 DS56 B64 




















m 








Paralelkenarda Alan — IV 
Örnek 








A 10 B 


ABCD paralelkenar, (AC)| köşegen 
(DEJ L(ACI, (BFJ 1 (AC) 
JAB|—10br, |JAE|-5br, |EF|<3br 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A70 B)74 ©78 Da pr 









ABCD paralel- 
kenar 


(ACI köşegen 
(DEJ 1 (ACI 
|AC| 16 br 
İDE| 4 br 


A B 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A36 B48 C)J52 D58 BE 


2. D 6 G 
30“ Si 





ABCD paralel-. . 


m(CDB) — 30“ 
İDB|-8br 


İDC| 6 br 
A | B 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 18 B) 20 C) 24 D) 26 E)30 














TEST - 19. 





sonuç yayınları 



















(ACI köşegen, (ACI köşegen 


A(ABG) - A(ADG) (oi. İDE|-İFBİ, JAE|-İFCİ 


il. AED x GFB, AFBxGED | 





76 AFB dik üçgen 
|FB|-6br 
AED &CFB 


|CF| - |AE| -5 br 


6-8-10 
özel üçgeni 


İ A(ABCD) - 2.A(ABÖ) -2.(E2 z 


ABCD paralel- 
kenar 


(ACI köşegen 
(BFJ L (AG) 
IFB|-6br 
JAE|-4br 





olduğuna göre, A(AED) kaç br? dir? 


A)8 B10 ©12 D15 E18 


C ABCD paralelkenar 





(DBIJ köşegen 
(AEJ 1 (DBJ 

(GFI L (DB) 
JEF|<|CF|-4 br 
JFB| <3 br 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 








A B 


A10 B)15 G20 D30 K40 





MEZESCMLE 











7 Paraleilkenarda Alan - V 





Örnek 














ABCD paralelkenar, |(AEJ ve (BEJ açıortay 
(EFJ 1 (AB) 

|AF|<9br, |AD|-6br, |FB|-1br 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


SAA B30 C)36 D42 E48 


A 
























ER Çözüm 





ZN 
2x ni KV 


(Öklid Teoremi 
uygulanabilir.) 


Öklid Teoreminden, 


JEF|E -9.1 
JEF| 3 br 


Açıortayın özelliğinden, 


|KE| JEL| <3 br 


© TEST-20 


— A(ABCD) -6.6-36 br? 


7 





EN 


(Açıortaydan kollanna 
indirilen dikme 
ayaklan eşittir.) 































Paralelkenarda Alan — Vi 


Örnek 













A F B 


D c ABCD 
paralelkenar 


(AEJ ve (BEJ 
açıortay 
LEFİ L (AB) 
JAD|-9 br 
JEF| <4 br 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 





A)54 B)JGO C)65 D6 E72 





D : c ABCD 

: paralelkenar 
ICEJ ve (BEJ 
açlortay 
(EFI 1 (BG) 
JEF| -5br 








gı B 
A(ABCD) - 120 br? olduğuna göre, |AB| kaç 
birimdir? 


A)8 B10 Ci2 Di5 616 





sonuç yayınları 





ABCD 
, paralelkenar 


(AE) ve (BEJ 
açıortay 

(EFJ 1 (ABI 
|CB|—6 br 
JAF|-4br 
|FB|-1br 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 20 





B) 24 


C)28 





A 


D)32 E36 


c ABCD 
paralelkenar 


(AEJ ve (BEJ 
açıortay 

(EDJ 1 |DAJ 
(BC|-6 br 
İDE| x4br 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 32 


B) 36 


o) 42 





D) 48 E)52 












ABCD paralelkenar , |(ACJ ve (BDJ köşegen 
m(GEB) — 30* 

|EB|-4br, JEC|-6br 

olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A)5 





B)10 o C)15 





D)20 E24 


D C 


ABCD paralel- 
kenar 

(ACI ve (BDJ 
köşegen 


m(GEB) — 60* 
|AC| - 16 br 
|BD| 10 br 
olduğuna göre, AÇ(ABCD) kaç br? dir? 


> 
o 


A) 18v/3 B) 24/3 


D) 36v3 


C) 24/3 
E) 40y3 


- kenar- 
(ACI ve (BDJ 
köşegen 
(EF) 1 (AB) 
|AB|—-7br 
|EF| -8 br 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A 


-w 





E 
7 


A) 24 B) 36 Gc) 42 D) 48 E) 56 


ABCD paralel- 
















sonuç yayınları 














A, Çözüm 


JAC|f ve 
IBD|e için, 





ETİ 


A(ABCD) - İ .e.f.sina 













Not: Köşegeriler arasındaki hangi açının alırıdığının bir öremi yoktur. i 
(sin(180"-—a) sina) : İ 







A(ABCD) — 2.8.12.sin30” 


- 24br? 








ABCD paralel- 
kenar 


(ACI ve (BDJ 
köşegen 
m(DEĞ) — 1359 
JEGC|4 br 
|EB|— 32 br 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A)16 BJ18 C)J24 D26 BE 


4. D Cc ABCD paralel- 


kenar 

m(ÂCD) — 20* 
m (DBA) — 40* 
JAC|-16 cm 
İDB| 12 cm 


40'N 
A B 





olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 24y3 B) 323 


D) 403 


GC) 36/3 
E) 48/3 


























r— Paralelkenarda Alan — Vi 
Örnek 











A ; iii B 





ABCD paralelkenar 
A(DEG) - 18br?” , A(ABE) -7br” 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 45 E) 50 



























TEST - 22 
1. ABCD paralel- 
1, GC ABCD paralel- 3. D © ABCD paralel kenar 
kenar kenar 2 
A(ADE) - 11b 
A(AEB) - 16 br? 8 (DFJ 1 |GEJ KE) 
Oy |CE|-9 br A(DEC) — 10br? 
İDF| 6 br A(CEB) - 7br? 
A E B 
N N 5 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? olduğuna göre, A(AEB) kaç br dir? 
A)30 B)J32 C)36 D40 E)48 A)36 B42 CS4 Deo E72 | A6 B7 ©8 DS RHio 
> 
4. E ABCD paralel- 
2 “5 E &  ABCD kenar 2. D G ABCD paralelke- |... 
İ D E K (e e em 
paralelkenar (BEJ L(AE| nar 
19 8 JAEJ ve (BEJ JAF| 10cm A(ABCD) - 24 br? 
10 
açıortay İBE| 12 cm A(AED) -3 br? 
A B |AE|-10br 
A: B 
(BE| -8 br 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? olduğuna göre, A(EBC) kaç br? dir? 
A)48 B)6O C)72 D8Oo K96 A)80 B)J9O0 CG100 D)110 EB)120 A)5 B) 6 C)8 D)9 E) 12 



















EE Çözüm 


A(AEB) - 





S-7418-25br 
A(ABCD) -2.S -50 br? 


A(AEB) — A(ADE) 4 A(EBC) 





Paralelkenarda Alan — YI 




















Örnek 


A(ABCD) D R c| 
2 













ABCD paralelkenar 
A(ADE) - 16 br?, A(CEB) 10 br? 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 





A)32 B)J4O0 C)48 D52 




















E)64 













sonuç yayınları 








A(ABCD) -2(S, *S,) 


A(ABCD) -2.(16 4 10) 






















GR. Çözüm 


S,t15,-5,t15, D G 






Bu durumda, 





2.26 
— 52 br? 





Cevap D 





C ABCD paralelke- 
nar 
ADE eşkenar 
üçgen 
JAD|—-6br 


R > A(EBC) - 5v3 br? 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 203 B) 22/3 C) 24v3 
D) 26/3 E) 28y3 
4. D C ABCD paralelkenar 





3JAE|-|EB| 
A(DCP) 20 cm? 
A(PCB) - 12 cm? 
A(EPB) -6 cm? 








olduğuna göre, A(AEPD) kaç cm? dir? 


A) 14 B) 16 G6) 18 D) 20 E) 24 








| a e ğe ami hil ei İMA 
































— Paralelkenarda Alan — IX - 
Örnek 
ABCD paralel- 
kenar 
2|DE|-3JEG| 


A(ADE) — 12 cm? 





A B 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A10 B)15 © 20 D)30 40 





































A(AEC) -8 cm? 


(ACI köşegeni paralelkenarın alanını 2 eşit parçaya | 
böleceğinden 


A(ABC) < A(ADC) -1248-20 cm? 
A(ABCD) - 40 cm? 


2|DE| -3|EGİ ise 
İDE| > 8a dersek 
JEG| -2a olur. 
A(ADE) 3 


A(AEC) 2 
12 3 





> A(aEC) 2 





C ABCD paralel- 
kenar 


JAE|-JEBİ 
A(ADE) -8 cm? 


A E B 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)36 B32 C30 D2 B16 


C ABCD paralel- 
kenar 


3JAE| -|EB| 
A(ADE) - 6 cm? 


A E B 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç em? dir? 


A24 B)36 C)J42 D48 54 





sonuç yayınları 





C ABCD paralel- 
kenar 


3İDE|-5JEC| 
A(ADE) - 15 cm? 


A B 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 32 B) 36 C) 42 D) 45 E) 48 


D c ABCD paralelke- 
nar, 

(ACI N(DBI-(K) 
|AE| - |EB| 

D,F, E doğrusal 


A(EBKF) - 20 cm? 





olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)120 B)110 C©)100 D)90 E) 80 
































Paralelkenarda Alan — X 


Örnek 

















A B 
ABCD paralelkenar 
İDE| —3İEA| R JAF| —2|FB| 
A(ABCD) - 60 br? 
olduğuna göre, A(AEF) kaç br? dir? 


A) 5 B) 6 Cc)8 D) 10 E) 12 











ABCD paralel- 
kenar 


AEB üçgen 
JEF| -3JFB| 
A(AFB) -8 br? 





olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A)24 B32 C40 D48 BE 


D ç ABCD paralelkenar 
İDE| - 4J4E| 
A(ABCD) - 60 br? 





E —v 
olduğuna göre, A(AEB) kaç br? dir? 


A)5 B) 6 C)8 D) 10 E) 12 


sonuç yayınları 





GN 















İDE| <3JEA| 
JAE|<m dersek 
İDE|3m dir. 
JAF|—2JFB| 
İFBİzn dersek 
JAF|<>2n dir. 






A(AEF) <A dersek 















A(AEF) m. 

A(DEF) 3m  A(DEF)-3A olur. 
|| A(ADF) 2n 4A (2n Ni 
AFDB) “n “ ADE) İn —* MFDB)—2A 







İİ A(ADB) - A(DBC) -6A olduğundan 
İİ A(ABCD) - 12A - 60 cm? 


A-5cm? bulunur. 





Cevap A 





ABCD paralel- 
kenar 


(DFIL (FB) 
2|AE| < 3JEB| 
İDE| <9 br 
|FB|<4 br 





olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A6O B)64 C75 D80 .B90 


ABCD 
paralelkenar 


(DEJ ve (EBJ 








açıortay 

İDFİJİ|FG| 
İDE| 4cm 
JFB| <6 cm 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 





A36 B)48 OS4 Dee 74 
























































Paralelkenarda Alan — Xil y 










































































e Paralelkenarda Alan - Xi e 
Örnek 
2|AK|3İKB| 
3|BK|-2JCK| 
IBK| < 2m | JAK| — 6m 
(CK| x 3m la ii 
5İAE| -2JEB| A a JAK| - 6m 
JAE| — 2k ye — a lek 
|EB| 5k ABCD paralelkenar, |DKJN (EC) — (F) 
A e İDE| <|EAJ, 2JAK| - 3JKBİ| İİ DEE — KER olduğundan a 
<-> pp ş © m 
CFK — GEB olduğundan A(CEB) -(52) A(ABCD) -52 cm? ise A(DEF) kaç cm? dir? 


ABCD paralelkenar , EBC üçgen 10 (Fcj |FCİs10k dersek 


| — 


IKFJI/TABI A3 B) 4 g5 D) 6 3 JE |JEF|-8kolur. 


3|BK|-2JCKJ, 5JAE| - 2(JEB| 
A(ABCD) -70 cm? 
olduğuna göre, A(CFK) kaç cm? dir? 


A(AEC) 9g A(CKF) -9A dersek g7 


A(CEB) - 25A olur. 








A(CEB) 25 





A(EDF) 3k A(DEF)s3A dersek 
A(DFC) 10k  A(DFG)-10A olur. 













A(AEC) 2k (OA(AEC) 2 | 
> Sk > A(AEC) -10A | 
AGE) sk asa xg AE eş 


A(ABC) - A(ADC) - 35A — A(ABCD)-70A 
70A-70cm? > Az-1lcm?dir. 
A(CFK) 9cm? dir. 








A(DEC) - A(ECA) - 13A, A(ACD) - A(ABC) - 26A 
İİ A(ABCD) -52A-52cm »sAzicm”dir 
İİ A(DEF) <3A-3 cm? dir. 











A6 B8 09 Do gt12 













































TEST - 27 
1. D Cc ABCD paralel- 3. D c ABCD paralel- 
i kenar kenar 
vo b ç  ABCD paralel- 3. D F G ABCD paralel- ii 9 
kenar kenar ADE üçgen Dk IDEJ L(BCJ 
F 
EBC üçgen (AC) köşegen 5 218F)<|Fcj İFE|x3cm 
(KFJ/ TABİ (EF /LADJ K : medi ka 
3JAE| -|EBİ SJAK|-3)KCİ | EMG ği ele ei 
i İ olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 
A E B ICK||KB| A E B A(AEK) - 9 cm? olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 
Ni N i | A)36 B32 C)28 D24 20 
A(ABGD) — 32 om” olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 2 - A)100 B)110 C)120 D)130 E)140 
olduğuna göre, A(KCF) kaç cm? dir? z x 
A)112 B)114 ©)120 D)128 E)136 S 
- » 
A3 B4. G5 D)6 E)7 : z 
z i | > 2 4, D c ABCD paralelke- 
z A 
2. b | © ABCD paralek 5 * E ABCD paralelkenar 2. pi c ABCD paralelkenar nar 
3JED| 2JAD | (BDJN(CEJ - (F) 
E (ACI köşegen D C A(EDF)-4cm? N (AE| -İJEB| E İDE| - |EAJ 
(EF TABI A(DEF) - 8 cm? 
olduğuna göre, A K AKİ <İKBİ 
A(CKF) > 1 cm? - 2 
A(ABCD) kaç A(DEF) -2.cm 
A B - A(AKE) <9 cm? cm? dir? ” N 2 di 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm” dir? olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? Ni E 
A40 B42 C)44 D46 Ej48 A30 B32 G386 D40 B42 
A20 B24 G3o0 Ds2 K36 A)12 B16 020 D2 BO. 





MW A5 pap 4 




















-— Paralelkenarda Alan — Xl 
Örnek 


ABCD paralel- 


D E G 
7 pr 7 kenar 


A(DEF) -8 cm? 








A B 
olduğuna göre, A(AFB) kaç cm? dir? 


A12 B14 C)16 D18 20 








c ABCD paralel- 
/ kenar 
(AEJNI(BDI <(F) 
A(DEF) -7 br? 


A(ECB) - 15 br? 





A B 
olduğuna göre, A(AFB) kaç br? dir? 


A) 20 


B)22 C24 D26 B28 


c ABCD paralel- 


kenar 
IBDJNİCET-(F) 


A(BCF) - 18 cm? 








olduğuna göre, taralı alanlar toplamı kaç cm? dir? 


A1i2 B14 GC 16 D1i8 B20 


(AETN (BD) < (F) | 


A(ECB) -10cm? | 


| 














sonuç yayınları 








A(DBC) - 


84-A410-A4B 

















Paralelkenarda Alan — XIV — 
Örnek 






















D G 
kenar 
(DEJ 1 JEFJ 
A(EFB) -A | i Fr (BF|—|Fc| 
A(AFB) -B diyelim | JAE| -|EBİ| 
| A E B İDE| <9 cm 
|EF|-8cm 


A(ABCD) 
A(AEB) a olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)84 B)J88 C)J92 D96 EK102 


B -18cm? bulunur. 


ABCD paralel- 

















D C ABCD paralel- 








olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


AGO B)58 G56 D54 Bö 


A20 B)24 C28 D32 H36 





TEST - 29 
kenar 
(ACIN (EB) (F) C ABCD paralel- 3. 
A(BCF) - 14 cm? kenar 
IDF|s|JFG| 
K > JEC| -|EB| 
olduğuna göre, A(CDE) - A(AEF) kaç cm? dir? 
A)14 B16 ©18 D20 22 | 
2 2 A(AFE) 
| olduğuna göre, A(ABCD) oranı kaçtır? 
İ 3 3 4 > 
A) 8 B) Ti Cc) D) E) 3 
ABCD paralel- ç  ABCD paralek “ 
kenar © kenar 
(ACINJEBI-(F) (AFJ 1 (FEJ 
JEC| < 2JDEJ| IDFİ -İFG| 
A(AEF) - 12 cm? EC) < |EBİ| 
A B IFE| 2cm 
|JAF| 9cm 
ö n 























Bir paralelkenarın bir köşesi | 
ile karşı kenarların orta nok- | 
taları birleştirilerek elde edi- || 
len üçgenin alanları şekildeki | 
gibi dağılır. | 





A(DEF) — 2 36 cm? 


A(DEF) 35-36 
z-S—i2cm 





D C ABCD paralel- 
kenar 
İDEJ 1 (EFJ 
. ICF) - |FB| 
İAE|-|EBİ 
A E 7 — İDE| 8cm 
İEF| 6cm 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 








A) 58 B) 62 Cc) 64 D)68 E)72 
j # E EM fe li paralel- 

(FEJ LJEBJ 

İDE| <|EC| 

İDE) <JAF| 

İFE|-3 cm 

(EB|-6cm 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)28 B)24 G22 D18 B16 








Örnek 








— Paralelkenarda Alan —- XV 





ç ABCD paralel- 








A 


A) 20 





B) 25 


sl 
E 


Cc) 30 





kenar 


(ECJ 1 (DEJ 
JEB| 5cm 
JAD|- 13cm 


olduğuna göre, A(AEB) kaç cm? dir? 


D)35 o E)40 


ABCD paralelkenar 


(DB) köşegen 


A(AEB) - A(EBC) 


(e 


ABCD paralel- 
kenar 


IDB)J köşegen 
(PEJ 1 (ABJ 
IPE| 5cm 
İDC|-10 cm 


olduğuna göre, A(BCP) kaç cm? dir? 


A) 15 


B) 20 


C) 25 


D)30  E)35 


c ABCD paralel- 








B 


kenar 

(DB) köşegen 
(CEJ L(DBJ 
JADJ 10 cm 
(EB| 6cm 


olduğuna göre, A(AEB) kaç cm? dir? 


A) 20 


B) 24 


C) 28 


D) 32 E) 36 


IDBIJ köşegen 


bae eğik 





i 











sonuç yayınları 





#zx Çözüm 





A(AEB) - A(ECB) 














A(AEB) — rg 30cm? dir. 





c İBGJ-JAD|-13 cm dir. | 
EBC dik üçgeninde | 


5 — |EB| 5 cm 
5 |BC| 13 cm 
l |EC|<12 cm dir. 


(5 -12-13) 







5.12 


Cc ABCD paralel- 
kenar 


(ACI köşegen 


: (KFJ 4 JADIJ 
TEF) 1 (ABI 
B |KF|4 cm 


JEF| 3cm, |AB|-12cm 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A)6 B)7 o)8 DS  B10 


ABCD paralelkenar 
c İACI köşegen 


(AFI L (FEJ 
JAD|-8 cm 
(FE| -6cm 





A B 


olduğuna göre, A(ABE) kaç cm? dir? 


A)18 B) 22 C)24 D)26 E) 30 




















Örnek 





Paralelkenarda Alan — XVI 


ABCD bir paralelkenar, 


(ABJ kenarı 4 eşit parçaya (DCJ kenarı 5 eş 


parçaya bölünmüştür. 


Buna göre, taralı alanın paralel kenarın alanına | 


oranı kaçtır? 


6 
A) — 
J5 












































12m * 10m 
A(EHMK) | 2 J 
A(ABCD) 20m.H 












A(ERMK) 11 
A(ABCD) 20 


TEST -31 











D E Cc 2. 
A B A B 
| z 

ABCD paralelkenar N ABCD paralelkenar 
4JEF| JAB) 2 4|BC|5JEF|, 3JKL| <|JAD| 

N ... ACEFBA) Ni A(KLEF) 

Iduğun re, ——— ? eng ğ öre, — ——— ? 

olduğuna göre A(ABCD) oranı kaçtır gi z olduğuna göre,  AKABCD) oranı kaçtır? 

5 4 5 4 
A) B) C) D) E)- 17 B 18 13 15 14 

8 7 6 9 Azo Pas 9z; Dag Bg 




















-— Paralelkenarda Alan — XVİl —ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—jj 


Örnek 











A G B 


ABCD paralelkenar 
2|EF| -|DC|, 2JAG|-|JGB| 
A(ABCD) - 36 cm? 


olduğuna göre, taralı alanlar toplamı kaç cm? dir? 


A)8 B) 9 C10 D12 B15 




















'İk.h-4cm? dir. 
















JEFİ—k olsun 





İDC|—(|AB|—3k | 
|AG|-k |GBİ-2k| 
olur. | 


EFP — BaP olup 
benzerlik oranı 5 
dir. 
A(ABCD) - 3k.3h - 36cm? 














k.h 2k.2h 
Taralı Alan — 2 t 2 


Taralı Alan - —— 


Taralı Alan — 


TESİ -32 








A E B 


ABCD paralelkenar 
4|EB| -JAE|, 5|GF|-2DG| 
A(ABCD) - 45 cm? 


olduğuna göre, taralı alanlar toplamı kaç cm? dir? 


A9 B10 C12 Dis 18 





sonuç yayınları 





A F K B 

ABCD paralelkenar 

(EFJN (DK) -(P) 

İDE| -|ECİ, 3JFK| — JABİ 

A(ABCD) - 180 cm? 

olduğuna göre, A(FKP) kaç cm? 'dir? 


A) 10 B) 12 6) 14 D) 16 


E) 18 














Paralelkenarda Alan — XVI 
Örnek 


E 
7 
A B 


olduğuna göre, |BF| kaç cm dir? 





ABCD paralelkenar 
ABE üçgen 
A(AEFD) - A(FBC) 
JEF| 4 cm 


A)2 B) 4 C)6 





























A(AEFD) -A(FBC) -S olsun | 
A(ADF) -A diyelim. | 
A(AFB)-S-A olur. 
A(AEF) JEF| 
A(AFB) |FBİ| 


SYA. 4 
S-A |İFBİ| 


JFB|4cm bulunur. 








Cevap B | 





ABCD paralelkenar 
AEB üçgen 
A(AEFD) - A(BFC) 


1. E 
| A B 
| i 


JEF|-6 cm 


olduğuna göre, |FB| kaç cm dir? 


A)3 


B4 G6 D7 B8 


(AEJNI(BEJ-(E| 
A(DEF) - 4 cm? 
A(BCF) -9 cm? 





olduğuna göre, A(AFB) kaç cm? dir? 


A)13 B14 015 D16 B18 





sonuç yayınları 


ABCD. paralelkenar --| — 





E ABCD paralelkenar 


AEB üçgen 
lEF| <(FB| 


E Ç A(ABE)-60cm? 


A B 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 40 B) 60 GC) 80 D) 90 E) 120 
E ABCD paralelkenar 
JEF| <İFB| 
A(FBC) - 18 cm? 
F C 
A B 


olduğuna göre, A(AEFD) kaç cm? dir? 


A12 B14 016 


D) 18 


E) 24 







































Paralelkenarda Alan Karma 















Paralelkenarda Alan — XIX . 
Örnek 1 





Örnek 2 Örnek 


















ABCD paralelkenar 
(DKIN (CLI (M3 | 



















D K c ABCD paralel | 


(ACI köşegen, E ve F | 
kenar i 


L ABCD paralelkenar i 
orta noktalar ise alanlar | 
































(ACI köşegen ,AL| <|LB| il GİRİŞE şekildeki gibi dağılır. 
LER) 4 TABI (GK) -|KBI A(EBFLK) - 16 cm? 
(KLI/ TADI A(ABCD) - 80 cm? 















A E B 





m(ABG) — 1209 A Eze 8 





olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


IBF|z6cm, |LB|-8cm 


olduğuna göre, A(ALMD) kaç cm? dir? 













olduğuna göre, A(EPKD) kaç cm? dir? A(EBFLK) - 4S olsun. 
4S - 16 cm? 

S-4 cm? 
A(ABCD) - 12S 


-12.4-48cm? dir. 


A) 36 B)38 C) 42 D) 48 














D)48 o E)52 E) 54 












A) 18y/3 B) 20/3 C) 22/3 
D) 24y3 E) 28y3 

























ABCD paralelkenar ve | 
K,L,M, N orta noktalar: | 
ise alanlar şekildeki gibi | 
dağılır. 




















ga, Çözüm 
(ACI köşegen 
(EF / TABİ PÇALMD) Sv F talar 
(KLI / TADI ise Ale 0 e A(ABCD) - 120 cm? 
A(EPKD) - A(BFPL) 208 - 80 cm? / i / 


S-4cm? dir. 





olduğuna göre, A(EBFKL) kaç cm? dir? ABCD paralelkenar , |JAFJ ve (FCJ açıortay 


3 


A(BFPL) - 8.6. İT - 24/3 cm? A30 B)40 C)JSO DS55 H6O İDE| <|EC|, |AE|& 10cm, A(ABCD) -40 cm? 


olduğuna göre, |İFC|-x kaç cm dir? 





A2 B8 G4 D5 B6 





1. D K C€ ABCD paralelkenar 
Nİ (BD) köşegen 
DEN © (EFJYJABJ 
(KLI/ JADJ 
A(ALNE) - 15 cm? 


sonuç yayınları 


N 


ABCD paralelkenar 


ABCD paralelkenar 
E ve F ortanok- 


KR ei ER 4. ABCD paralelkenar 


D G 
K,LİM,N orta N 
noktalar 2. D Cc ABCD paralelkenar (DKI ve (BFJ 
EE A(ABCD) - 100 cm? |AE| -3(EB| açıortay 
(CF) -3JFB| (AKIN (DKI) - (Kj 
olduğuna göre, A(EFGH) kaç cm? dir? F O A(DEBF)-16cm? Jx , o İrKİz4cm 
| A K |BFJzx2cm 





sonuç yayınları 












26 0) 24 D) 22 (0) 
A)15 B18 ©20 D22 E25 e ) ) e A B JEC| - 2JBE| 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 48 B) 52 C) 58 D) 64 E) 72 A) 86 B) 88 Cc) 92 D) 94 E) 96 


İ B5D3AZ4E 


















































Eşkenar Dörtgende Açı — Il 





—— Eşkenar Dörtgende Açı — | h 
























































































Örnek l PE Çözüm Örnek 
; D G 
40: ği > “ECE eşkenar Kenar uzunlukları eşit olan bir paralelkenara eşkenar | Epa Eşkenar dörtgende 
dörtgen dörtgen denir. | Mene i. Köşegenler dik kesişi 
ğ i : 2 er dik kesişir. 
A,B,C doğrusal İl Eşkenar dörtgenin kenar uzunlukları eşittir. TASI veTRD) | ii. Köşegenler açıortaydır. 
ALB) — 409 | lin ai ALE öz .İ <a köşegen : il 
lir KR ederi m(AEB) — 40 Eşkenar dörtgen paralelkenarın tüm özelliklerine sa | EN (BFJ açıortay ill. Köşegenler birbirini ortalar. 
Se SA 
(AB| -|BC| | A m(BFĞ) — 659 R g*”  mABE)-m(EBF)-a | 
olduğuna göre, m(GĞDE) kaç derecedir? i ,p İABİ-İBCİ ve pN 7 vi -m -a| 
İ N i olduğuna göre, m(BCD) kaç derecedir? din 
450 BG6O 70 D8o Es | İPE eee il < m(GBE) -2a olu. || | 
—zcza . 
JAB|-|BE| dir. | A6O0 B)70 CJ80 DO E100 Nea 
m(BAE) — m(ÂEB) - 409 | A B 


> m(GBE) - 40* 4 40* — 809 dir. (ACI 1 (BD) > 909 465 4 a 1809 


> a-35* olur. BEC üçgeninde iç açılar 





m(GDE) z m(GBE) —80' olur. e iç 
toplamından 20 * 909 «4 m(ACB) —- 180" 





amm 
ri 








— m(ÂCB) 409 olup m(BGD) - 40* 4 40* - 80“ 


TEST - 1 bulunur. 





























1 D G ABCD eşkenar 3. D C ABCD eşkenar 
' ö dörtgen 
dörtgen g TEST -2 
|AC|-JAB| CDE eşkenar 
N üçgen 1. D c ABCD eşkenar 3. D Gc ABCD eşkenar 
m(ÂED) — 509 dörtgen dörtgen 
i B A B (ACI ve (DBJ (ACINİIDEl (PR) 
olduğuna göre, m(ÂDE) kaç derecedir? olduğuna göre, m(ADC) kaç derecedir? : köşegen |AD| <|BEJ 
2m(DCA) — m(ADB CED) — 259 
A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 A 100 B)110 © 120 D)130 E)140 | A B ( ) ( ) m( ) 
3 ik N 
— olduğuna göre, m(DCA) —a kaç derecedir? E 
z A) 15 B) 20 C) 30 D) 45 E) 60 z olduğuna göre, m(ÂCB) —a kaç derecedir? 
> — 
Ni — A) 10 B) 20 G)30 D) 40 E) 50 
ç 4. D Cc ABCD eşkenar > 
ği dörtgen mm 
2. D C ABCD eşkenar İDEJ N (CEJ - (E) 2. D G e eşkenar 8 4, ABCD eşkenar 
.. Ö gen bei pi 
dörtgen JAD| < JAE| dörtgen 
İDE| < |AB| AN soy * e AC) ve (BDJ (ACI ve (BDI 
a m(ABE) — 80“ köse en pa 
m(DBC) - 509 yi e köşegen 
& > mM(CAB) -a— 159 (BFIJ açıortay 
A B E A B — A B eğ) 5 
EAB öre, m(ĞED) -w kaç derecedir? e e 
Iduğuna göre, m(EAB) — a kaç derecedir? olduğuna göre, m za kaç derecedir? K , j le 
Sing LER olduğuna göre, a—b kaç derecedir? olduğuna göre, m(AFB) — o kaç derecedir? 
30 B) 35 C) 40 D) 45 50 
A10 B15 20 D25 B30 A) ) ) ) E) A15 B25 CGs0 D35 B45 A)SO B)J55 C60 De B70 


.LC2.B38.E4. 














— Eşkenar Dörtgende Uzunluk — | 





























Örnek 
D GC ABCD eşkenar 
120* dörtgen 
m(ÂDO) - 1209 
Ç(ABCD) - 16 br 
A B 


olduğuna göre, |AC| kaç birimdir? 





























Z 


ZX- Çözüm 





ADC üçgeni 30 — 120“ - 30“ olduğundan 


— |AD|-|DC|-4br ve 


m(ÂDO) - 1209 


olur. 












 m(DAĞ) - m(ÂCD) - 309 | 








la e 








Eşkenar Dörtgende Uzunluk — li 
Örnek 





D C ABCD eşkenar 
ME) z dörtgen 
(DCJ 1 (EDJ 
JED| - 15 br 
|EB|—-9br 
AE 


9. B 


olduğuna göre, |DC| kaç birimdir? 



























JAE|—xbr 
|AD|-|AB|-x49 br olur. |İ 
ADE dik üçgeninde pisagor | 
bağıntısından 

JADJ? — JAEJZ - |DEJZ 





(X49)x24 152 















i — y4 18x481 Xİ 4225 


























A4 Baz G)4V3 DB  EBB8v3 A15 B)17 ©19 D2i B33 Ni 
JACI— 4v3 birimdir. | > 18x144 
I| — x-8 br | 
| |İDC|-x49-849-17 birimdir. 
Cevap C | | 
TEST -3 
1. D GC ABCD eşkenar 3. D c ABCD eşkenar 
dörtgen dörtgen 1 D c ABCD eşkenar 3. D c ABCD eşkenar 
dörtgen dörtgen 
x43 JAD|>x43br (AEJ 1 (CEJ De ği AB si 
8 > aba 
|AB|-2x-2 br Ç(ABCD) -40 br b e 
- r — 
|CE| <8 br e |AE| > |EBİ| 
A B E AE|-6br AD|-6br 
A 2x-2 B —-E— ; ş i / |AD| 
a olduğuna göre, |BE| kaç birimdir? 
duğ öre, Ç(ABCD) kaç birimdir? , N Ni e 
olduğuna göre, Ç( ) kaç n SE — vi > olduğuna göre, İDE| -x kaç birimdir? olduğuna göre, |CE| -x kaç birimdir? 
A) 16 B20 C)24 D)28 32 A)6 B)7 c)8 D)9 E) 10 
) ) ) ) E) siz A 2/7 B)3V5 C)3V7 D4yY5 EB) AV7 
3 2 
z 
iğ z 
4. A B ABCD eşkenar 7 
e dörtgen 2. D G o ABCD eşkenar. - — 4 p G ei eşkenar 
2. D GC ABCD eşkenar Bİ, (AET LTECİ dörtgen dörtgen 
609) — dörtgen 
i GE CE ö (DHJ 1 (ABJ (CHJ L (AB) 
m(BCD) — 60“ m(DCB) - 120 ği belimi 
6 JAEI- 2/3 b IDH| 12cm 
BD|-6br — Kr Ni 
e D G N |HB|-8 cm İCE|-8 cm 
e ai ERE A H 8 B B. JAHİ—6&cm 
A B olduğuna göre, |DE|—x kaç birimdir? 
olduğuna göre, Ç(ABCD) kaç birimdir? A) 2/5 B) 2/6 o) 2y7 olduğuna göre, Ç(ABCD) kaç cm dir? olduğuna göre, JEHİzx kaç cm dir? 
A)18 B)24 Cso D36 EB42 D) 3/5 E) 3v/6 A)48 B52 C56 De HE A)3 B)4 G5 D)6 8 
(LE 2B 3.6 4. 





























-— Eşkenar Dörtgende Uzunluk - Ili 
Örnek 


















Eşkenar Dörigende Uzunluk — IV 
Örnek 




































Köşegen uzunlukları 12 ve 16 cm olan bir eş- Eşkenar dörtgende, ABCD eşkenar Eşkenar dörtgende köşe- | 
kenar dörtgenin çevresi kaç cm dir? köşegenler birbirini dik dörtgen ii | 
Ni genler birbirini ortalar ve 
ortaladığından JAC| köşegen dil kesi 
ik keser. 
A) 28 B) m G)36 D) 40 E) 50 (ACI LIBDJ | 
|BE| -JED| <6 cm (CE|-21 br (ACI L (DHI olacak şekil- | 
i İDE| 13 br de (DHI çizilir. 
JAE|<|EC|-8 cm olur. | 
i JAE|<1tbr i —E— —— (ACI 1 (DHİ 
AEB üçgeninde pisagor bağıntısından olduğuna göre, Ç(ABCD) kaç birimdir? e Di LİN 
İ > JEH|—-5br olur. 
İİ ABİ? <|AE|? KJEBİ A20 B40 C)6O D80 B100 | | l | 
D ” |AB|2 -82 46? (6-8-10) DEH dik üçgeni (5 - 12-13) 
. ; il İ (AB|-10om bulunur. dik üçgeni Sidignçei 
Eşkenar dörtgende köşe- | IDH|J-12br dir. 
eni i ABCD|-4.10 | 
genler birbirini ortalar ve dik | e ) | DHC dik üçgeni 12— 16-20 dik üçgeni olduğundan 
le |DG|-20 br — Ç(ABCD) -4.20-80 birimdir. 
TEST -6 
1. Köşegen uzunlukları 4/5 ve 8cm olan bir 3. D c ABCD eşkenar 1. n ç ABCDeşkenar 3. p ABCD eşkenar 
eşkenar dörtgenin çevresi kaç cm dir? dörtgen Se dörtgen dörtgen 
z ACI ve (BD (ACI ve (DBJ 
A)24 o B)J28 32 D)36  E)40 EEE em < v he köşede 
Ç(ABCD) - 40 cm öşegen 
|AE|-10br N LEHJ 1 (ABI 
A B İDE|<5 br A 8 H 2 B JAH|-8 cm 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? in iii Kİ 
u göre, G 7 N si N 
dir? 
olduğuna göre, |BD)| kaç birimdir? gldüğliner güre: Tekli — Srkaççın, gir 
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 i 
K 2 B)3 4 D)5 6 
- A)4 B)5 06 D7 B8 z A ) ) ) 2 
S < 
5 E 
N a 
a G 
tü a 
; > : D G 4 
2. D Cc ABCD eşkenar 5 v ni EA | - 
dörtgen il kai ği > 
g (DEJ 1 (CB) 4. oç ABCD eşkenar 
JAG|24 cm 2. C ABCD eşkenar dörtgen 
İCE| 2cm — 
Ç(ABCD) -52 cm EB . dörtgen (ACI ve (BD 
B|-4cm 
N (ACI ve (BDJ köşegen 
köşegen (DCI L(DFJ 
> pi dir? Ni N 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? e JAF| (BD) > 16 br R > |FE|-4 br 
A B |CF| s4 br AF| - 
25 B) 2v6 |s5br 
A)20 B)18 ©16 Di? B10 A) 25 a N ğ gi i , P K 
D) 3y/6 Ep 4y/6 olduğuna göre, |BF|—x kaç birimdir? olduğuna göre, |BDİ kaç birimdir? 
” — ö 
A)6 B8- 010 Di2 Bi4 A6 B8 g9 D10 B12 









































Eşkenar Dörigende Uzunluk — Vi HT 











(o Eşkenar Dörtgende Uzunluk — V 


































Örnek Örnek | A. Çözüm 
> D E ç ABCD eşkenar E JEF|— |HGİ dir. 
13 E |(DB| köşegenini çizersek dörtgen 
D “ p köşegenler birbirini ortalar (FEJ4 (DC) 
| ve dik keser. 

O 5—12—13 DHE dikü ind (HGJ 1 (BG 
ik üçgeni ik üçgeninde 
ik üçgeni <g | |EK|-9-xbr | 
i |İDE|-13brve|HE|-12br | 
A | B olduğundan İKFİ&x #5 br c |EF| s|HGİ 
ABCD eşkenar dörtgen, IDH|5 br olur. (5-12-—13) İŞLİ A | 

A,C,E noktaları doğrusal olduğuna göre, |KG| kaç birimdir? > 14-104|KG)| 





DHG dik üçgeninde 
IDC — 52 4102 — |DCJ2-25 4 100 
> |DCP - 125 

— |DCJ& 5V5 br 

— |BGC|-|DC|- 5V5 birimdir. 


|AC|—20br, |DE|-13br, |CE| <2 br A2 B4 ©6 Ds8 B10 — |K&|4 birimdir. 


olduğuna göre, |BC| kaç birimdir? 
A) v15 B2yV5 O3V/5 DAVs5 SYS 











































TEST -8 
1 D c ABCD eşkenar 3. c ABCD eşkenar 
2 7 dörtgen dörtgen 
İT (DEJLJABİ (DEJ 1 JABJ | 
1. ABCD eşkenar 3. gABCD eşkenar (DFJ 1 (BC) LAFI L (FC) 
dörtgen a İDE|<x-1 br |AD| — 15 br | 
E|N|DEJ— | 
(AET N (BEJ - EŞ e ei yeri / bei b JAF| - 12 br | 
— |BC|—10br olduğuna göre, x kaçtır? 
Jb olduğuna göre, |EB|—x kaç birimdir? 
İDE| <5 br A B |CE|—9 br A7 B)8 Cc) 9 D) 11 E) 13 
A B A)S B6 08 D10 B11 
olduğuna göre, |İDE|-x kaç birimdir? K 
olduğuna göre, |BC|x kaç birimdir? : 
N A17 B)18 (20 D24 B26 > 
A)3/3 B)3V5 O)4V3 DAS BS Ş z 
> 
> z 
a & 
2 ABCD esk S 4. ABCD eşkenar 2. D E c ABCD eşkenar 4. D 12 H C  ABCD eşkenar 
dörtg & ölü a dörtgen dörtgen m dörtgen 
(ACIN İDEJ -(EJ 8v2 2. ÇAEJıJCEJ “TERİ LJABI ABI 1 (DEJ 
JAE| - 20 br |AE|-|EC|< 8v2 br (GHJ 1 (ADI (BCI 1 |DFJ 
|GF| - 12 br , SD İKG) <7 br (DC 1 (BHJ 
BEJ -7 br İHKİ 5 br İDHJx12 br 
|EK| <4 br © İKHİ—5br 
olduğuna göre, Ç(ABCD) kaç birimdir? olduğuna göre, |BC| kaç birimdir? olduğuna göre, |KF| -x kaç birimdir? olduğuna göre, |İDE| -x kaç birimdir? 
A)6 B)8 910 Diz Bis A)4 B)5 Cc) 6 D)7 E)8 A14 Bi15 16 D18 20 





A)42 B)48 CG5O0 D54 Bo 


LBAESBAD 














(m Eşkenar Dörtgende Uzunluk — Yil 











Örnek 


ABC üçgen 
ADEF eşkenar 
dörtgen 

İCE| -3 cm 
JEB| 5cm 
JAC| 9cm 











olduğuna göre, JAB| kaç cm dir? 


A)12 B)14 ©15 D16 B18 











ABCD eşkenar 
dörtgen 
15 (AE|N (BD) -(F) 
|AD| -15 br 
JEG| 10 br 
A B JEF| 3 br 
olduğuna göre, JAF| -x kaç birimdir? 


A)9 B) 10 


C) 11 


D) 12 E) 13 


ABC üçgen 
ADEF eşkenar 
dörtgen 
JCF|-9 br 
IBD|-4br 








olduğuna göre, İDE — Xx kaç birimdir? 


A4 B5 (6 7 B8 








sonuç yayınları 

















RL RL meme alam desin. dani 








Eşkenar Dörtgende Uzunluk - Yili 





Örnek 
ADEF eşkenar dörtgen | | D c ABCD eşkenar 
|AEJ köşegeni açıortay | dörtgen 
olduğundan İDEJ 1 (BCJ 
9 S 

açıortay teoreminden (CF |FBİ 

| E |EFJ-9cm 
CE) | Jacj | i Mi 
(EB) TABİ | olduğuna göre, Ç(ABCD) kaç cm dir? 

A) 16y/3 B) 18y/3 C) 20v/3 
D) 24y/3 E) 26/3 























ABC dik üçgen 
BDEF eşkenar 





dörtgen 
JAE|-6cm 1. ABCD eşkenar 
dörtgen 
JEC|-3 cm 
IDFINI(BCI-(E) 
JEB| 4cm 
olduğuna göre, |DE|-x kaç cm dir? r İCE| 8cm 





A)AV2 BM O2/2 D23 B3yY3 


olduğuna göre, |BF|—x kaç cm dir? 


)5 B6 (7 D8 BS 
2. C ABCD eşkenar 





dörtgen  ...... 
© TCEIMIDBI-(F) 

IEF|-2 cm 

IFC| 5cm 


D 
ABCD eşkenar dörtgen , |(ECJN|ADJ—(F) A E B 
İAE|-6cm, |FC|-10cm, JAF|-4cm 


olduğuna göre, TEBİ orani kaçtır? 


olduğuna göre, |EF|-x kaç cm dir? 


A9  B8 G7 De p5 














sonuç yayınları 





|CF|-|FB|-a olsun. | 
JAD| (DC) 2a olur. | 
(EBJ/IDCI | 
olduğundan 





CD — FBE 





Fc|l |ncj io İDA 
FB| (BEJ a |BE| 





> |BE|-2a olur. 


BFE dik üçgeninde pisagor bağıntısından 
İBE|2 —-|BFJ2 « |FEJ? 
(2a)-a2492 > a-3y/3 cm dir. 
Ç(ABCD) - 8a - 243 cm bulunur. 





dörtgen 

m(ADE) — m(GFK) 
|FC|6 cm 

IBK| 5cm 
|CK|-4 cm 





A B 
olduğuna göre, |AE| -x kaç cm dir? 


A)8 B)4 C)5 D)6 E)8 


Cc ABCD eşkenar 
dörtgen 
E ve F orta 
noktalar 


IKC| 12 cm 
A F B 
olduğuna göre, |JEK| —x kaç cm dir? 
A)1 B)2 


c)3 D)4 


























“Eşkenar Dörigende Uzunluk - IX 



























































z Eşkenar Dörtgende Uzunluk Karma il 
Örnek N. 
Ornek A Çözüm 
D C IDBJ köşegeni ABCD eşkenar | 3-4-5 (ACI 1 JBHJ olacak 
izersek dörigen dik üçgeni 
ABCD eşkenar ç g “€ şekilde 
> dörtgen IDK|J—(KB| olur. (ACI köşegen (BHJ çizelim. 
(ACJNJEBI > (FJ ABD üçgeninde F (EF) 1 JACI ACI 24 br 
İDE) -JEAJ ağırlık merkezidir. JAF|-20 br <5 TAH 42' bi ve 
pi FK| d — 
 & |FC|-8.cm |FKİ m dersek |CF|4 br A B |İHF| 8 br olur. 
JAF|—2m olur. 


JEF| 3 br 
































olduğuna göre, |AF| -x kaç cm dir? < Ni amin Ça |(CF| (CEJ 
HALİNE şim seli olduğuna göre, Ç(ABCD) kaç birimdir? GFE XCHB Teki “lgj 
İFC|x4m-8cm > m-2cm dir. 4 z 
JAF|-2m-2.2-4cm bulunur. Als B20 Os0 Ddo EGO 52“ iel > |BC|>15br 





> Ç(ABCD) -4.15-60 birimdir. 























m al nt daeamm, Keinm RR | 


















TEST - 11 
1. D C ABCD eşkenar 3. D c ABCD eşkenar 
7 dörtgen dörtgen 1. D c ABCD eşkenar 3. D c ABCD eşkenar 
(ACI ve (DBJ (ACINİDEJ-(KJ dörtgen dörtgen 
5 <eköğeğen X  IDBI köşegen $ (CE| <|ED| E köşegen 
LACINIDFI-(K) JAE|-JEB| : (ACI köşegen gl. kesim noktası 
A B IBF||Fc| A E B |KE|<4 cm TER) LJAGJ (EF) 1 (BC) 
JEK| 1cm |FB|-9'cm — ğ |EF| <5 cm A B a ali 
N ” z 9 - 
olduğuna göre, |AE|-x kaç cm dir? olduğuna göre, |BG| -x kaç cm.dir? JAF| 36 cm JEF| 4cm 
i - öre, Ç(ABCD) k dir? olduğuna göre, Ç(ABCD) kaç cm dir? 
A)2 B)3 0) 4 D)5 E)6 A) 12 B) 13 C) 15 D) 17 E) 20 olduğuna göre, Ç( ) kaç cm dir 
A)112 B)108 C)104 D)100 E)96 Aypi: eek ee, biz, e 
> 5 
> z 
x - 
2 D C 4. G ABCD eşkenar a m 4. C bri eşkenar 
ABCD eşkenar dörtgen dörtgen 
dörtgen D ABCD eşkenar $ e 
ğ LAEJNIDBİ - (K) dörtgen gi Jel Meşeden 
ACIJNTIEB)—(F ii 
PAGE TAC) köşegen (ACI köşegen AGİR 
JAE| <|ED| |KB| <4 cm |BE|- 2x-5 br İDEJ açıortay 
İFC|-12 cm | |KE| <5 cm İDE|-Xx42br A B İDE| -6 br 
v N - (BG|2JGC| 
olduğuna göre, |AF|-x kaç cm dir? olduğuna göre, JAC| kaç cm dir? A B i 
Iduğ öre, x kaçtır? olduğuna göre, |GF| kaç birimdir? 
M2 Bs o4 De ga A 6Y5 B)6V6 O 8Y/5 D)8Y/6 10/5 inn ii il 
A)4 B)5 06” (DİZ E)8 A1 B) 2 o0)3 D4 BS 




















Eşkenar Dörigende Alan - | 
Örnek 





GEREK li Çözüm 
ABCD eşkenar ABCD eşkenar İ D G 
dörtgen dörtgen ABCD eşkenar dörtgen ise, 
A(ABCD) -a. ER AC İJADİ 
IDEJ 2 JABI AG, A(aBCD) « 141 
JAE|-2 cm doğrusal | 
|EB| 4cm | IBE| 17cm E ABCD eşkenar dörtgende | 
amma ABCD eşkenar dörtgende | / |AC|12 cm (BDI köşegeni çizilirse 
JAD| -|AB|-6cm | E|<9cm -|kG|< 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? | ICE| |AKI <|KC|x 6cm olur. 


A) 18y/2 B) 20/2 


D) 24/2 


Cc) 22/2 
E) 26/2 





ADE dik üçgeninde 
JADI2 - |AE|2 -|DEJ2 
62 - 22 4|DEJ? 

(DEJ- 4/2 cm dir. 


İİ A(ABCD) -|DE|.JAB| 


—4v2.6-24/2 cm? 


TEST -13 
























Eşkenar Dörtgende Alan - li 












olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 








A) 92 B) 96 C)100 D)104 Ej)108 



























IKB| 8 cm olur. (8 - 15-17) 


İ| A(ABCD) - — —-96 cm? dir. 




























KBE dik üçgeninde 
IBE|-17cm ve 
|KE| 15 cm ise 





12.16 


























D 3 c ABCD eşkenar 3. D GC ABCD eşkenar 1 D Cc ABCD eşkenar 3. 5 OABCD eşkenar 
dörtgen m dörtgen dörtgen dörtgen 
LAEJ 1 (CEJ m(ADB) — 75 (ACI ve (BDJ A,E,G doğrusal 
İDGC| 13 br 8 (BC|-8 cm KÖREMENİ ADI £(DEJ 
|BE| <5 br |AC| - 16 br JAE|- 10 cm 
A B 5 E A B IBD| > 10 br A B JEC|-6 cm 
A B : 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? olduğuna göre, A(ABCD) kaç br” dir? olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? z 
A)144 B)148 C)152 D)156 E)160 A3O B)SO0 C)Go D)80o EO 5 A)76 B72 C)70 DES E)64 
X A)32 B36 (40 Da B48 z 
5 “ 
2 a 
9 
> z 
e > 
2 2. D Cc ABCD eşkenar 4. ” i ç ABCD eşkenar 
2. D 1 4 ç ABCD eşkenar 4. D x E ç ABCD eşkenar | dörtgen 52 Sİ dörtgen 
dörtgen dörtgen (AC) ve (BDJ IDE| ve (ECİ 
(FEJL (DC) ni (FE| L (ABI köşegen açıortay 
İDE|<|FB| 1cm JAF| <JEC)| |AC| 24 br İDE| 5 cm 
JEC|-4 cm JAD| 10 cm | A e B |AB|—15br a B © A(ABCD) - 120 cm? 
b 2 2 N 
A FB di e. bi olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? olduğuna göre, |DC|-x kaç cm dir? 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? olduğuna göre, İDE|-x kaç cm dir? | A)148 B)164 C)196 D)216 E)232 A6 B)8 C) 10 013  E15 
A10 B15 C20 D25 B30 AS B)4 G3 D)2 B1 | 

























































Eşkenar Dörtgende Alan - İll 
Örnek 









ABCD eşkenar 
dörtgen 








(AB| L(DH'J olacak 
şekilde, (DH'J çizelim. 












(BDI köşegen 










ADB. ikizkenar üçgen ise 










LEE Ab) |DH'| 3 4 |GF| 
(FHJ L (ABI : 
İEC|-4 br peg - 1211 
JFH|-3 br Z 
A(BEC) - 18 br? olduğuna göre, |GF| kaç bi- || - 46-2 (34JGF) — 9-34)GF| 


eN 
rimdir? > |GF|-6 birimdir. 


Cevap E | 











Cc ABCD eşkenar 3. D K 
dörtgen dörtgen 
Ür (BGJLİDFİ (BD) köşegen 
İDF| — 10 br EKİ L (DG) 
JAE|-4br JEF) L(BC) 
4 E B A B 2|EK|—JEF|-4cm 
olduğuna göre, A(ADE) kaç br? dir? JAD|s8cm 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


c ABCD eşkenar 
i 
| 








A)20 B)J25 C)J30 D35 40 
A) 44 B) 48 0) 52 D) 56 E)60 
a 4 
— 
> 
R 
a 
z 
2. ABCD eşkenar p 
Bergen 4 ğ c — ABCD eşkenar 
(BDI köşegen dörtgen 
(BCJ LJDHJ (ACJ ve (DBJ 
(EFJ L JADI * köşegen 
(EGİ 1 JAB) (CET L JAEJ 
JEG| <7 br N e - Tbris6em 
İEF| 3 br IFC|-8 cm 
olduğuna göre, |DH| kaç birimdir? olduğuna göre, |İCE|—x kaç cm dir? 
A)4 B)6 c)8 D10 Bi? A)8,4 B88 (94 D96 9S 

















Eşkenar Dörtgende Alan - IV 


D GC 
İİ 
A E B 


ABCD eşkenar dörtgen 


Örnek 


|CF|4JAE)J 


A(ADE) 
A(DFC) 





olduğuna göre, 


orani kaçtır? 





A) 




















ZA, Çözüm 
D © |CFJ4JAEJ 
İ |GF|<4k dersek 
JAE| sk olur. 





il Eşkenar dörtgenin kenar uzunluklarına ait yükseklik | 


uzunlukları eşit olduğundan 


AMADE k 1 


bulunur. 





A(DFC) 4k 4 





1 D Cc ABCD eşkenar 
dörtgen 
(ACI ve (BDJ 
köşegen 
A(ADE) - 10 br? 
A B 


“olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 





A) 20 B) 30 C) 40 D) 60 E) 80 
2. D c ABCD eşkenar 
 / dört 
, örtgen ni 
e -- JAEfx5br 
|CF| 3 br 
Aa 5 E B 
z a (DCF) 

olduğuna göre, A(ADE) oranı kaçtır? 

3 3 3 5 5 
A, BH Ge DE -B 





sonuç yayınları 





ABCD eşkenar 
dörtgen 

AGİ NIDE| (FP) 
|AE| -|EB| 


3. D C 


A İTE B. 
taralı alanlar toplamı 20 br? olduğuna göre, 
A(ABCD) kaç br? dir? 


A)36 B)42 C)J48 D52 B60 


ABCD eşkenar 
dörtgen 

A(CDF) - 40 br? 
JGCFJ-5br 
JAE|-3br 


p 
o 
o 





A 3.E B 


olduğuna göre, A(AED) kaç br? dir? 


A) 18 8 24 G6) 36 D) 48 E) 60 




















m Dikdörtgende Açı -| 
Örnek 














50” a 





A B 
ABCD dikdörtgen 
m(AEB) — m(BEĞ) 
m (DAE) — 50” 
olduğuna göre, m (EBE) —a kaç derecedir? 


A20 B25 C)J30 D35 B40 



















—> BEC üçgeninde iç açılar toplamı 
—> 7094909 4 m(EBCG) — 180“ 
> m(EBC) -20* 


Dikdörtgenin iç açılarının 
ölçüleri 90“ dir. Karşılıklı 
kenarlar paraleldir. 


m(AEĞ) — m(DAE) 4 m(ADE) 
> m(AÂEĞ) - 509 4 90” - 1409 | 
> m(AEB) - m(BEĞ) - 70* 





D GC  ABCD 
dikdörtgen 
EE  m(AEĞ)- 130“ 
p 
A B 


———— 
olduğuna göre, m(DAE) <a kaç derecedir? 


A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 


Go 


Cc ABCD 


hi dikdörtgen 
D-SE 


A B 


m(AED) — 55* 
m(GDE) — 259 





olduğuna göre, m(EAB) -a kaç derecedir? 


A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 





sonuç yayınları 





D C€ ABCD 
e dikdörtgen 
EZ m(DEĞ) — m(GEB) 
ii in 


A B 


olduğuna göre, m(ECB) —a kaç derecedir? 


A50 B55 C)S7 D6O EE 


D C ABCD 
dikdörtgen 
ABD üçgen 
di | IDE| - |EBİ 
> ABE) — 359 
B m(ABE) — 35 







olduğuna göre, m(DEA) —a& kaç derecedir? 


A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 












































Dikdörtgende Açı — Il 


Örnek 


ABCD dikdörtgen 
(ACJ ve (BDJ 
köşegen 

|AE| -JAF| 


m(AEF) — 65“ 


olduğuna göre, m(FEB) kaç derecedir? 


A10 B15 020 Ds B35 










ABCD dikdörtgen 
(ACI ve (BDJ 
köşegen 

JAFI -JEBİ 


m(DBA) — 20* 


olduğuna göre, m(FEB) <a kaç derecedir? 


A40 B45 C)5O0 D)55 B60 


D ABCD dikdörtgen. 
e (AG) ve (BDJ 
köşegen 
|AD| —|DEJ 
A B 


olduğuna göre, m(ACB) <a kaç derecedir? 


A30 B)45 CJ6O DE K75 








sonuç yayınları 








m (BAE) 4 65 4 659 — 180" 

| > m(BAE) — so: 

İİ JAE|<JEB| & m(ABE) — m(BAE) — 50» 
İİ FEB üçgeninde 


m(FEB) 4 509 — 659 - m(FEB) — 15* 

















Dikdörtgenin köşegenleri 





birbirini ortalar. 







Köşegenler birbirini 
ortaladığından 


|AE|-|AF| -JEBİ 








> m(AFE) — 659 
—> AEF üçgeninde 













D C ABCD dikdörtgen 
(ACJ ve (BDJ 
köşegen 

: gi 

2. ed 

A R > JAFJ <İFE| 


olduğuna göre, m(FEB) —- a kaç derecedir? 


A)55 B6O0 C65 D70 B75 


D c ABCD dikdörtgen 
(AC) ve (BDJ 
köşegen 
JAF|-JFBİ 


Zel 


A F B 
olduğuna göre, m(EFB) — & kaç derecedir? 


A) 60 B) 70 G6) 75 D) 80 E) 90 














m 











TEST -3 
1, 2 - 3. E ABCD dikdörtgen 
xt 0. m(DCA) — 359 
m(EDO) - 109 
e o |AC|-|BE| 
A B K 
B 
ABCD dikdörtgen, (AC) ve (BDJ köşegen — i 
— olduğuna göre, m(CBE) — « kaç derecedir? 
m(AKD) — 159 , JAC| -|JBK| 
—— A) 35 B)40 C)45 D)50 H55 
olduğuna göre, m(CEB) kaç derecedir? 
A)6O B)70 C)75 D8o0 E85 5 
a 
— > i la ABCD dikdörtgen 


Dikdörigende Açı — İli 
rnek 


































BD GC 
E F 
40“ 
A B K 


ABCD dikdörtgen, ADK üçgen 
m(GAK) - 40” , |AC||BKİ| 
olduğuna göre, m(CEK) kaç derecedir? 


A)5O0 B)55 C)6O D)70 480 











ABCD dikdörtgen, m(CEK) - 309 , |AC|-|BK)| 


olduğuna göre, m(DKA) <a kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E) 30 





















Dikdörtgende köşegen 
uzunlukları birbirine eşittir. 
JAC|—İBD)| 


IBDI yi çizersek 
JAG|-|GB| 


— m(ABD) - 409 





|AC|<|BD| — |AC|-|BK| — |BD| -|BK| 


— m(BDK) - m(AKD) — 209 


— m(GEK) - 40* 4 209 - 609 


m(GAB) - 40* 
m(ABK) — 30* 
|AC| -|DK| 





olduğuna göre, m(DKB) — & kaç derecedir? 


AGO B)65 C70 D75 B80 


LAZABA 4.C, 
p 






























amman 


Dikdörtgende Uzunluk -| 
Örnek 











D G 
İCE) açıortay 
|CE| — 8/2 br 
JAE|—-2 br 


A2 E B 


olduğuna göre, Ç(ABCD) kaç birimdir? 














A) 28 B) 30 Cc) 32 D) 34 





D C ABCD dikdörtgen 
IBD|-17cm 
JAB| - 15 cm 

A 15 B 


- olduğuna göre, Ç(ABCD) kaç cm dir? 


A)46 B44 Cja2 D4o B38 
D 20 G © ABCD dikdörigen 
|DC| < 20 br 
12 JEC|zi3br 
JBO| - 12 br 
A Xx E B 


olduğuna göre, |AE| —x kaç birimdir? 


410 B12 013 014 B15 


ABCD dikdörtgen 


E) 36 





























sonuç yayınları 





İİ S Ç(ABCD)-36 birim 








(CET açıortay 

— m(DCE) - m(BCE) - 45* 
> BEC ikizkenar dik üçgen 
JEB| -|BC|—8 br 

> Ç(ABCD) -2(10 #8) 










3. D 10Y3 Cc ABCD dikdörtgen 
m(AED) — 30* 
ü IDC) 10/3 br 
e JAD| — 6 br 
A i E X B 


olduğuna göre, |EB| -x kaç birimdir? 


AY8 B2/3 O0)3/3 D4/3 53 


4. D X GC 


N ABCD dikdörtgen 


£ İDEJ 1 (EFJ 


> | 


A > E B 


M(ADE) -30* 
İDE| 12 br 
|CFJ& 4y3 br 


olduğuna göre, İDC|—x kaç birimdir? 


A)14 B)13 Cj12 D10 


g9 






































Dikdörtgende Uzunluk -— Il 









Örnek 
10 C ABCD dikdörigen | |(BC|-|AD| -8 br 

D|-|CE|-10br i 
i j i dik üçgeni BCE (e EO) dik | 

8 |JAD| -8br üçgeni 
el > |EB|—-6br | 
A B i 
A E B |AB||DC|10 br | 


> |JAE|-10—-6-4br 
ADE dik üçgeninde pisagor bağıntısından 
İDE|Z -82 4427-80 

İDE|< 4y/5 birim. 


olduğuna göre, |İDE| -x kaç birimdir? 


















A) 4y2 B) 4y/3 Ke) 4/5 
D) 6y2 E) 6y3 





Cevap C 











ii Dp c ABCD dikdörtgen 3. D GC ABCD dikdörigen 
İDC|15br CEB üçgen 
İDE| - 13 br g İDCİz13cm 
JEB|-3 br Z |(CB|-8 cm 
e pair” , İGFİSİFBİsS5em 
olduğuna göre, |EC|-x kaç birimdir? olduğuna göre, |AE|-x kaç cm dir? | 
A)V33 BVY34 C)Y4 D)vV43 EVA? | A)6 B)7 c)8 D)9 E) 10 | 
5 
z | 
z 
a 
2. D C ABCD dikdörtgen 4, D N 6 ABCD dikdö rigen 
EF LIBDJ JAE| -EBİ 
li (BF| <|FDİ ; |AC|- 10 br 
ler |EC|< 2/13 br 
EE JAE|—5br k 4 iz 
olduğuna göre, |AD|—x kaç birimdir? olduğuna göre, |İDC|-x kaç birimdir? 
A)8 B) 9 010 011 g12 A)6 B)7 08 DS 10 































e A e az 














Dikdörigende Uzunluk — ili 
Örnek 


D 


|ADİx 12 br 
İDE| - 10br 


C 
(AC) ve (BDJ 
12 köşegen 


A X B 
olduğuna göre, |AB|x kaç birimdir? 


A) 10 B) 12 014 D)16 E) 18 


D c ABCD dikdörtgen 


(ACI ve (DBI 
i köşegen 
JAE|-5 cm 
|BC|6 cm 
olduğuna göre, |AB|—-x kaç cm dir? 


A)5 B)6 o) 7 D)8 E)9 


D C ABCD dikdörtgen 


-TACIve (BDj 

köşegen 

<İ> — — 

m(AEF) - m(FEB) 

JAF| <6 br 

F B 
JEF| 3 br 

olduğuna göre, |EC|—x kaç birimdir? 





A)2/2 B2/3 02/5 D3Y/2 EB 35 


ABCD dikdörtgen | 





















sonuç yayınları 











Dikdörtgenin köşegenleri 
birbirini ortalar. 


(DBJ ve (AC) köşegen 
> |EB||DE|-10br 
> |DB|-10410-20br 


—> ABD 12-16-20 
dik üçgeninde 


> |AB| 16 birim 












Cevap D | 





D ç ABCD dikdörtgen 
(AC) ve(DB| 
köşegen 
JAE|-2x41 
JEB|-x*3 
(BG|-6 cm 





olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A)5 B)6 07 D)8 E) 9 


D F c ABCD dikdörtgen 
(AG) ve (BDJ 
köşegen 
m(DFE) — 60* 
JEF|—|FC| 
| |AB|- 6y/3 br 
olduğuna göre, |FC| kaç birimdir? 
A) 3 B) 2/3 o) 3/3 

D) 4/3 E) 5y3 


























Dikdörtgende Uzunluk - IV 
ek 


4 < (FEİ 1 (EC) 

F 8 m(ECB) — 45 
e IDF: 4 cm 

al » B |CB|-8cm 


olduğuna göre, |DC|-x kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 GC) 13 D) 14 E) 16 












c ABCD dikdörtgen | 






















Dikdörtgende Uzunluk — V 








(BC) —|DA| -8 cm 
IDF|-4cm 
> |FA|x4cm olur. 


AFE ikizkenar dik üçgen | 





olduğundan 
JAF| <JAE|-4cm dir 









CBE ikizkenar üçgen olduğundan 
JEB|-|CE|-8cm dir. 
IDC|-4:8-12cm dir. 




















1. ABCD dikdörtgen 
m(ECB) — 60“ 
JAE| 3cm 
JEC| 18cm 
olduğuna göre, |CB|-x kaç cm dir? 
A10 B11 —12 D13 B15 
2. D | 12 c ABCD dikdörtgen 
30 (EC) açıortay 
m(ÂDE) — 30* 
IDC| 12cm 
A XB 


olduğuna göre, |EB|-x kaç cm dir? 


A2 B4 G4 De BEV3 








ABCD dikdörtgen 
m(DBA) - m(DBE) 
JEC|-4 cm 
/(CB|-3 cm 





olduğuna göre, |AB| -x kaç cm dir? 


A) 6 B)8 Cc) 9 D) 10 E) 11 


sonuç yayınları 


ABCD dikdörtgen 
m(DCE) - 60” 
İDE| —2JEA| 
JEF|- 6/3 cm 





B 







olduğuna göre, |DC|-x kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 Cc) 14 D) 15 E) 18 






































Örnek 1 
D E x G ABCD dikdörigen 
|ABJ-21 cm 
JAE|x 17 cm 
|(EB| 10cm 
A 21 B 


olduğuna göre, |ECİ| -x kaç cm dir? 


A)2 B)3 04 DS BE 


a, Çözüm 
D E x G |EHJL1JABJ| çizelim. 
|EB|-h dersek 
Wi |EC|<|HB|<x 


JAH|-21—x olur. 
A 21-x H X .B 


AFE dik üçgeninde 
JAE|? < EH? -JAHJ? 


EHB dik üçgeninde 
|EBJ2 — |JEH|? 4 |HBJ? 
172 -h2 4(21—x)2 (1) 107 -h2 4x2 (ll) 


172 -h2 4 (21—x)2 


102 -h? 4x2 


132 —102-(21—x)2—-x2 


xz6cm bulunur. 





Cevap E 

















Örnek 2 
D 8 Cc ABCD dikdörtgen 
N (DE| açıortay 
6 JADİz6 cm 
İDC| <8 cm 
A E B 


olduğuna göre, |İDE| -x kaç cm dir? 


A) 3/2 B3/3 O3Y/5 D)4Y2 EB AY3 


© 


İ A, Çözüm 

D 8 Cc |DC|sJAB|J-8cm dir. 

İN 
ADB dik üçgeninde 
İDB|? -|ADJ2 - |ABJZ 
IDB|?-62482 

A E B 

——ea—— |DB|-10cm dir. 


(DEJ açıortay olduğundan 
EL JD 6 3 


(EB) (DB) 10 5 


olur. |AE|-3k, |EB|—5k 


|AB|-8k-8cm > k-1em dir. 


JAE|-3cm olur. 


ADE dik üçgeninde 
İDEJ|? -JADJZ - JAEJ? 
X2-62432 > x-3V5 cm 




















 TEST-8 
1. D E Xx Cc ABCD dikdörtgen 2. D C ABCD dikdörigen 
“Tai Tâöm 4 LAG) köşegen 
JAE|x 13 cm İCE) açıortay 
JEB|-15 cm JAE|s 6 cm 
A 1 B A 5 —ç—g İEB|s3cm 


olduğuna göre, |EC|-x kaç cm dir? 


A)5 B)6 o) 7 D)8 E)9 


sonuç yayınları 


olduğuna göre, |JAC| —x kaç cm dir? 


B) 6/3 
D) 9/3 


A) 4y3 Cc) 83 


E) 12/3 








r— Dikdörtgende Uzunluk — Vi 
Örnek 














D G  ABCD dikdörtgen | 
(DEJ 4 (ACI 
JEG| -8 br 
> JAEJx 2 br 
A B: 


olduğuna göre, |İDE| - x kaç birimdir? 


A4 Bs ©6 DI B8 





D c  ABCD dikdörtgen 
(BEJ 1 (ACI 
& JAE| 9 br 
|EC|<4 br 
A 5 B 


olduğuna göre, |BE|—x kaç birimdir? 


A2 BB38 04 Ds g8 


.D F C ABCD dikdörtgen 
(AFIJ L (BDJ 
JAE| zâÂâbr 


JEF|—1 br 











A B 


olduğuna göre, |EB|-x kaç birimdir? 


A6 BB8 (12 Dis B18 
























sonuç yayınları 








(Öklid bağıntısı kullanılabilir) 


(ADI L (DG) ve 
(DEJL (ACI 

— Öklid bağıntısından 
— |DER-2.8 





3. 


4. 


> İ|DE|-4 birimdir. 


|AE| -9 br 


ö c © ABCD dikdörtgen 
(EBİ L (ACI 
& , İEGİz3cm 
A B 


olduğuna göre, |CB| -x kaç cm dir? 


A6 B)6/Z C6Y3 Ds E8v2 


D ç ABCD dikdörtgen 
(HG > (AHI 
- (DHI L (ACI 
o JAG|- 13cm 
IDH| 6 cm 
A B 


olduğuna göre, |AD|-x kaç cm dir? 


A) 2/10 B) 2/11 C) 2/13 
D) 2/14 E) 2y15 





























Dikdörtgende Uzunluk - Yıl 





Örnek 
D 8 F 2 c ABCD dikdörtgen 
BI | 
: (AEJ LJEBİ 
a x (EFJ LJDGİJ 
İDFJs8 cm 
JEFİx3 cm 
A B 
JFC| 2 cm 


olduğuna göre, |BC|—x kaç cm dir? 


A)5 B) 6 C)7 D)8 E)9 





D 


Za Çözüm 





8 | (FHIJ LJABJ çizelim 





IFG| -|HB|>2 cm 
İDF| <|AH| 8 cm olur. 
AEB. dik üçgeninde öklid 

















ABCD dikdörtgen 


(AEJ L (EB 
23  |EC|-2cm 
(CB|- 2/3 cm 


A B 


olduğuna göre, |DE| -x kaç cm dir? 


A)S B6 (7 D8 B9 


2. b c ABCD dikdörigen 

N (GFI 1 (FBJ 

(EFT 1 JADJ 
Sel < JEA| 1cm 
1 

İDE 4 cm 
A x B 

i |EFİs7 cm 


olduğuna göre, |AB| —x kaç cm dir? 


A) 14 B) 12 C) 11 D) 10 E)9 





sonuç yayınları 








bağıntısından 
JEH|? —JHBİJ.JAHJ 
(EH|?2-2.8 
JEH| 4 cm 





İİ (BC|-344-7cm bulunur. 





D C ABCD dikdörtgen 
Fİ © (EFJ LJADI 
5 JAF| 5 cm 

- IEGİE 6 cm 


olduğuna göre, |DF| -x kaç cm dir? 


A2 B3 G4 DS g6 


E 4 Ç 





ABCD dikdörtgen 
N (AFJ 1 (FBİ 

(EFI 1 (DCJ 
JEC|-4cm 
İDE| 9 cm 
JEFİ-5 cm 
olduğuna göre, |İDA|-x kaç cm dir? 





A B 


A) 10 E) 14 


B)11 ©12 D13 


1.B2.E3.C4.B, 
































Dikdörtgende Uzunluk — IX 
Örnek 
















— Dikdörtgende Uzunluk — VIl - 
Cnek A Çözüm 


© ARC eikdönen e E.T E noktası dikdörtgenin 
|EB| -6 br içinde bir nokta ise bu 
ği JAE|x5 br noktadan karşılıklı köşelere 
E İDE| <3 br ii çizilen uzunlukların kareleri 
5 
B 


D 
A 








> ABCD GRADE | E E noktası dikdörtgenin 
D c ADE ve BEC üçgen b ç ( dışında bir nokta ise bu 
JAE|-6br 
|BE| 5 br i 
|EC| 3 br 
A B 





noktadan karşılıklı köşelere | 
çizilen uzunlukların kareleri 





toplamı eşittir. toplamı eşittir. 














A B 





JAR #JECP (DER *JEBP | 
















İ | JAE| 4 JECİZ - (DER: 4 (BE 
ğ ö irimdir? 2 2-32462 Z e ima 
olduğuna göre, |ECİ kaç birimdir SEC 3046 olduğuna göre, |DE| kaç birimdir? JAER * EC -|DER 4 JEBE 
JECE - 45 - 25 
A) 2 B) 272 o) 2.3 ECE e A) 2y5 B) 2/6 G) 27 | 62437 (DEP 45 
D) 2/5 E) 3 K D) 3/5 | > 45-25-|JDER 


E) 3y6 





JEC| < 2/5 br bulunur. 







— |DER-20 
İİ - |DE|- 2/5 birim 











Cevap A | 
















































1 D c ABCD dikdörtgen 3. D c ABCD dikdörtgen 
İDE| - 20 br IDEJ 1 (AC) N N mi 
Z ikdörtgen 3. or 
|BE| - 15 br JAE|-4cm > g N yi ABCD dikdörtgen 
© ve BEC üçgen A ğ 
|AE| <7 br |EC| 9cm ” “ 5 » G, E doğrusal 
|BE|-5 br İDE| - 2/17 br 
e A B JAE| - VAS br © Şecj-aâbr 
olduğuna göre, |EC| kaç birimdir? olduğuna göre, |EB|-x kaç cm dir? İDE| -2 br (BE|- 43 br 
A 
A) 18 B)i9 ©20 Da2 E)24 A) V66 B)Y65 C)V61 D)Y53 E)VSİ A B B 
i olduğuna göre, |EC| kaç birimdir? olduğuna göre, |AC| kaç birimdir? 
Ş A)2 B)3 Cc) 4 D)5 E) 6 - A)3 B) 4 C)5 D)6 E)7 
I 5 
> - 
z — 
, S 
> 
| a4 D C ABCD dikdörtgen 2. D G ABCD dikdörtgen . 4. D GC ABCD dikdörtgen 
i 4 m(DEF) - m(FEA) ADE ve BEC üçgen DEĞ ve BEC üçgen 
2. D 10 ©  ABCD dikdörtgen 7 |EC| 16 br JEB|< 2JAEJ i EC) - 12 br 
(DEJLJECİ ç İDE| <8 br |EC| <5 br ” JAD|-7 br 
Ez DE! -4b vi 
8 |DC|< 10 br — ik A B İDE|x4br a |AE|-4br 
BE EC|-6 br < 
> VE Yö JAF|x6br, |FD| <4 br e ” E 
A ie Vİ eN olduğuna göre, |BE| kaç birimdir? Yin gear sağ biir olduğuna göre, |EB| kaç birimdir? 
olduğuna göre, |EB| -x kaç birimdir? A AT B) 4/AS o 4yPT A) v3 B) 2/5 C) VE A) vV33 B) V34 C) V35 
Ai BY G3 D23 BS D) 4/23 Ey) 4vV30 D) v7 E ViO i D) V37 p V39 



























































— Dikdörtgende Uzunluk — X — 
Örnek 















Dikdörtgende Uzunluk — XI 
Örnek 








ABCD dikdörtgen | 

















C pp pp — Ş 
E - CBF zi 
İAEJLIBDI © | Mi A im iy O | 
> olduğunda — 
JLTİ | (ACJNIDBI-LE) |(GF|-İFB| ve JAE|J<JEC| | 
(CFJ 1 (BD) 2 IDE| <|FBİ| (CFJ-|FBJ o | 
JEF|-6 br AE| <16F| dir r olduğundan K noktasi 
Kii la PAR i A,K,F doğrusal ağırlık merkezi olur. 
İDER2 br İp - ADE — CBF |ADIx 12 cm 





— |FB|SİDE| <2 br 
(DCIL(CBJ ve 
(GFI 1 (DB 


olduğuna göre, |CF| kaç birimdir? ABİ 16 cm il (EKİ xx — |KB|-2x ve |DE|-3x olur. 
ğ i 


olduğuna göre, |JEK| -x kaç cm dir? ADB. dik üçgeninde 
(DB? - JADIZ JAB? — |DBJ? - 122 4 16 


A3 





B)4 05 DE .p8 






































— Öklid bağıntısından )3 B) > İDE) - 20 ci 
2. H 
> |GF2-(246).2 Ki 
> |CFR 16 
 |GFJs4 birim. x-Üem bulunur. 
TEST-14 
1D C ABCD dikdörtgen 3. .D C ABCD dikdörtgen 1 D C ABCD dikdörtgen 3. D vi G  ABCD dikdörtgen 
(ACILIDE | il al e | (ACI N IDB) -(E) (ACI ve 1DBJ 
N (BFJ 1 (ACI | JAE|-2 cm JAK -İKBİ 3 «Köşegen 
© İDE| <3 br ; — |EC| 8cm EN D,F,K doğrusal e |CKİ<|KBİ 
Ni 3 JAE| 1 br A B A “K B IFE3 cm A 12 B - 
- N a JADE 9 cm , 
olduğuna göre, |EF| kaç birimdir? i olduğuna göre, |EB| -x kaç cm dir? olduğuna göre, |DB| kaç cm dir? (ABİ 12 cm 
A)4 B)5 G6 DA E)8 A) 2/13 B) 2/14 C) 2/15 A) 12 B)15 C©)16 D18 B20 olduğuna göre, |EF| -x kaç cm dir? 
E D) 2/17 Eg 2/19 : A2 B;5 © Dİ B4 
z > 
> | 
8 4. p c ABCD dikdörtgen : 
2.5 ikdö (ACI 1 (DEJ Me ee e 
2. D c ABCD dikdörtgen j 2 D GC  ABCD dikdörtgen 4. D E x G ABCD dikdörtgen 
TAE) L(BDI |AE| 4 cm j i 
i (ACIN (DB) —(E) O ağırlık merkezi 
(GFI LIBDJ © JEF|-8 cm 
JFGC| 1cm |AK| -JKB| > (EOJ 1(DOJ 
E|s4 S i 
e GROS öpme in 
EF|-5 cm AK i i 
A - B olduğuna göre, |FB|—x kaç cm dir? — i JEBİ- 15 cm — İ (AB) - 16 cm 
olduğuna göre, |GF| xx kaç cm dir? A) 3y/2 B) 3y/3 GC) 3y/5 i ği 
a e i olduğuna göre, İFE| -x kaç cm dir? olduğuna göre, İEC| xx kaç cm dir? 
â)4 B) 5 Cc) 6 D)7 p8 -D) 4v2 pg 4/3 
) ) ) A3 B4 OS D6 B7 A2 B3 ©4 DS BE 

















Dikdörtgende Uzunluk - Xli 








o 








ABCD dikdörtgen : 


TAEJ 1. JEBJ 
İDE| 5 cm 
CB 10 cm 


olduğuna göre, |AB|-x kaç cm dir? 


D24 B25 





ABCD dikdörtgen 


(AEJ LJEBJ 
IDE| 4 cm 
JBCİz 8 cm 


olduğuna göre, |AB| -x kaç cm dir? 


D) 18 E) 20 


ABCD dikdörtgen 
LAFI 1 JFEJ 
İCE| -|EB| 
|(ADjxk6 cm 
IDFİz 9 cm 


olduğuna göre, |FC| - x kaç cm dir? 


D) 4 E)6 














DAE — CEB olur. 


| > |EC|-20cm olur. 
| 1AD|-2045-25cm dir. 








sonuç yayınları 





diyelim. 


olur. 


Xx B 


EC| (CB| OÇEC| 0 








DA| IDE, 10 5 








A)1 B)2 c)3 D)4 E)6 
D le ABCD dikdörtgen 
x İDEJLJEF| 
k İDEJİEFİ 
JAEl-4 cm 
TE T) 3 JEBİk 10 cm 


olduğuna göre, |CF|-x kaç cm dir? 


A)6 B8 (10 Di? B14 








m(DAE) - « m(DEA) -8 | 


m(GEB) — a m(EBÖ) -p | 


ABCD dikdörtgen 


D c 
(DEJ 1 JEFJ 
R IFBJ 1 cm 
|CF| 8 cm 
(— —i JEB|x 4 cm 


olduğuna göre, |AE|-x kaç cm dir? 


e 
Ea (ACI ve (BDJ 
2. D 4 E Gc - ABCD dikdörtgen köşegen 
(AEJNI(BDJ <(F) (ACJIN(DEJ—(F) 
JAF|-8br ii |EB|6br 



























Dikdörtgende Uzunluk - Xlll 
Örnek 














| ZA. Çözüm 
8 













D 8 c ABCD dikdörtgen D G —— — i 
i m(CDB) w m(DBC) -B | 
(GFI 1 1DB) diyelim. | 
6 IDG| —-8cm —— — 
5 m(FCB) zo m(CFB) -B 
e (ADİ 6 cm olur. 
A Xx F B 






DOB - GBE olur, (E<İ — !PSİ BIR 











FB| (CB) *8-x 6 
İ| 36-64-8x — 8x-28 


olduğuna göre, |AF|—-x kaç cm dir? 







A)3 B) 7 04 D) 2 g5 





1 D 12 C ABCD dikdörtgen 3, D C  ABCD dikdörtgen 
(CF) 1 (DB) (AEJN (BD) < (F) 
6 (DC| 12 cm 12 9 lapj-12br 
ADİ 6 cm İİ |CE|< 10 br 
A Xx F B A i a» O|BFİs3br 
olduğuna göre, |AF| -x kaç cm dir? olduğuna göre, |DF|-x kaç birimdir? 
A6 B7 ©8 DS g10 A14 B)15 © 16 Di? B18 
K 
ii 
Lr 
5 


ABCD dikdörtgen 


4 


İDE| 4 br A TE 6 B 
NEF) 2 br 


|AE|-ibr 


F 
A oranı kaçtır? 


A 
B olduğuna göre, TEKİ 
olduğuna göre, |AB|—x kaç birimdir? 


4 
AZ B) 7 oz DE pi 











A10 B2 014 D16 B18 























-— Dikdörtgende Uzunluk — XIV 
Örnek 























İDK| -|KG| 
JEFİz 6 br 
i İDE|s 4 br 
” ... İBFİ 
olduğuna göre, Fİ oranı kaçtır? 


B) 1 G) - D) 


ww 
LL! 
dc) Bp 





ABCD dikdörtgen 
FCD üçgen 
(BC|4JBF| 
|ED| 20 br 
A E B JEB|-3br 
> 
olduğuna göre, |AD| kaç birimdir? 








A) 10 B) 12 C14 D)15 E) 16 
D E C ABGCD dikdörtgen 
e (AElNIDK) <(F) 
IKC| -2JKB| 
Kk IFK| > 11 br 
İDF|-3 br 
A 
DE 
olduğuna göre, 3 oranı kaçtır? 


A)3 B)2 C)1 »5 E) 


ABCD dikdörtgen | 
(AKINIDF)(E) | 


İİ <R- çözüm 
ENE 6  |KLIYIBCİ 
İk 
« 42k olacak şekilde 
âk F j a 
IKLI yi çizelim. 
(DK) <|KG| 





İİ |ku|<k dersek 
İKE ADE < X 1 şapı ak 
ADj 4 
— |BG|-4k — |BF|-4k-2k -2k 
BRİ 2k 












— |DLJ<JLF|<5br — JELİ -5—4-1br 











|” irol 2 | 
Cevap B | 


ABCD dikdörtgen 
iL IFKIYTABI 
IDKINTALI-(E| 


K JaDJ-6br 
İDE| 3 br 
A B JEK|-|GL| 1 br 
olduğuna göre, al oranı kaçtır? 
1 4 2 8 9 
M3 Bg A5 Dş Big 








sonuç yayınları 


C ABCD dikdörigen 











IDEJ LJGFJ 
İDE| z6br 
İCE|-4br 
İFE| <3 br 
A F B 
ARI 
ğ — oranı kaçtır? 
olduğuna göre, FBI ç 
3 4 5 6 
Mz “Eş eş ©; 





































Dikdörtgende Alan —| 


Örnek 


D G 

İN 
İDE açıortay 
İDE|- 8/2 br 
JEBİx3 br 

A E 8 B 

olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 72 B) 78 C0)82 D)88 E) 96 








D GC ABCD dikdörtgen 
|AC|-17 br 
a s |BC|s8br 
A B 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 80 B) 90 C)100 D)110 E)120 

D E c ABCD dikdörtgen “ 
JEA| -|EB|- 10 br 
(AB|—12 br 

A 12 B 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 80 B) 88 G) 96 D)104 E)116 


ABCD dikdörtgen | 














sonuç yayınları 
















al 11 Erk Mi ADE ikizkenar dik üçgen 


4. 











Dikdörtgenin alanı dik kenar 
uzunluklarının çarpımıdır. 

















İDE) açıortay ve 
m(ADG) — 90* 
— m(AÂED) - m(GDE) — 459 | 
(DCI/ JABJ ve | 







|AD|<|AE| 8 br 
— |AB|-843-11br 
A(ABCD) -8.11-88 br? 





D C ABCD dikdörtgen 

BA 
IDEJ açıortay 
JAE| - 10 br 
|EB| -2 br 

A 10 E?2 B 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 





A)80 B90 C100 D)110 B120 

D C ABCD dikdörtgen 
m(ACE) — m(ECB) 
JAE|-5 br 
|EB|-3br 

A Ss E 3 B 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 40 B44 G)48 D) 52 E) 56 


























-— Dikdörtgende Alan - il 
Örnek 


Çevresi 24 cm olan bir dikdörtgenin köşegen | 
uzunluğu 45 cm olduğuna göre, alanı kaç 
cm? dir? | 


D)32 E)36 





A) 20 












B)24 o C)28 








pe 
ZA- Çözüm 
D c ABCD dikdörtgenin 
çevre uzunluğu 
NG Ç—2(a*b) 
24-2(a4b) 
| at*b-12 (1) 
NA a B 


(AVE) -a? şb? —> a2ıb?-80 


| (asbj2-144 s a?ıb?”42ab-144 
İİ 804s2ab-144 > 2Zab-64 — ab-32 





















ABC dik üçgeninde, |AC|? - |AB|? 4 |BC|? 


(1) denklemde her iki tarafın karesini alalım. 


A(ABCD) -a.b-32cm” bulunur. 


Cevap D | 








1. Çevresi 16 cm olan bir dikdörtgenin köşegen 











3 D 4 F 2 C ABCD dikdörtgen 





uzunluğu 210 cm olduğuna göre, alanı kaç 5 (DF|-|BC|-4 cm 
cm? dir? K 4 |FC|-İJDK|J-2cm 
A10 B12 G16 D18 24 İS JEB|-3 cm 
A E 3 B 
olduğuna göre, A(EBFDK) kaç cm? dir? 
A24 B22 G19 Di? B15 
5 
> 
G 
a 
2. D & Şekilde ABCD - 
dikdörtgeni 4 eş 4. Â D ABCD dikdörtgen 
ez ii E, FE, K orta noktalar 
ayrılmıştır. KE 
A(ABCD) -32 cm? 
Ç(ABCD) - 28 cm 
A B 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)36 oO(B38 C)42 D)44 E48 








B F Cc 







olduğuna göre, A(AKFCE) kaç cm? dir? 


A) 16 B)18 ©20 D22 B24 





Dikdörtgende Alan — Il 

















Örnek 


ABCD dikdörtgen 
(DEJ 1 JACJ 
İECİ 9cm 
İDE| 6 cm 
-B 
olduğuna göre, A(AEB) kaç cm? dir? 
A)8 B) 10 


C) 12 D) 16 


1 D c ABCD dikdörtgen 
(AE1 1 (DB) 
IDE| 2/2 cm 
JAE| 4cm 
A B 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 20y/2 B) 22/2 


D) 26/2 


C) 24y/2 
E) 28y2 


c AÂBCD dikdörtgen 


(BEJ 1 (ACJ 
|AE|-9 cm 
|EB| 4cm 


A B 


olduğuna göre, A(ADE) kaç cm? dir? 


A)12 B)14 016 D)18 g20 





sonuç yayınları 








ADC üçgeninde öklid 
bağıntısından 


IDE - |EAJ.JEC| 
6? - |AE|.9 
JAE|-4cm 





DAC ve BCA eş üçgenler olduğundan 
İDE|-|BH|-6cm olur. 


— İAELİHB| 46 
2 2 


2 


-İ2cm” bulunur. 





3. D C ABCD dikdörtgen 
m(ABD) — 159 
IBD| 16 cm 
(5 
A B - 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)32 B)J40 C)48 DS52 BE 


p 
a 
o 


ABCD dikdörtgen 


IDEJ L JACI 
JAE|-2Zem 
R JEC| 8cm 

A B 


. olduğuna göre, A(ABE) kaç cm? dir? 


A)2  B4 C)6 D) 8 


E) 10 














(— Dikdörtgende Alan - IV 
| Örnek 

















D C ABCD dikdörtgen 
(DEJ 1 (ACI 
(BFI LJACI 
JAE|-4cm 


JEF| 8 cm 








A B 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 

B) 52/3 
D) 60/3 


A) 48/3 C) 56/3 


E) 64/3 








|DEJ? — |AEJ.JEGİ| 
IDE? -4.12 
IDE| 44/3 cm 
16 
A(ADC) 2218. sayş cm? 


İİ A(ABCD) - 2ZA(ADC) 
A(ABCD) — 643 cm? 


ADE — CBF olduğundan 
JAE| -JFG|-4 cm 
Öklid bağıntısından 











ABCD dikdörtgen 


(AEJ L (EB) 
4 J(AD|-4 cm 
|İEC| 8cm 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 32 


B) 34 GC) 36 D) 40 E) 42 


ABCD dikdörtgen 
(AEJ 1 (DBİ 
(GFI 1 (DBJ 
JEFİ-6cm 
IFB|-4 cm 











olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 16v10 B) 20/10 . C) 2410 
D) 28y/10 E) 32/10 





sonuç yayınları 








3. 
Şekildeki verilere göre, şeklin alanı kaç cm? dir? 
A) 44 B) 46 C)48 D) 49 E) 52 
4. D F 4 Cc ABGD dikdörtgen 
6 E |AD|Jx6cm 
İn TEE) m İCE|-3 cm 


olduğuna göre, A(AFE) kaç cm? dir? -- 


A)21 B)23  C)25 


D) 27 


E) 29 

















| 





















Dikdörtgende Alan - V 
Örnek 


(ACI LJEBJ 
(AD|-6cm 
İDE| 5cm 








A B 






olduğuna göre, A(ABCD) kaç om? dir? 


A70 B)66 C62 D)58 





C ABCD dikdörtgen 


E) 54 

















ADG — ECB olduğun- | 
dan 


İPE El 









BC|  JECİ 
5tx 6 
6 x 








5X 4Xx2-36 > x2 45x-36-0 





xsÂâcm bulunur. 
A(ABCD) - 6.9 














1 D c ABCD dikdörtgen 
(BDJ L(EGİ 
3JEB|—|AE| 

G7 
© /FB|-2cm 
A E B 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


. A)s2 o B)36 C)40 D44 E)48 
2. D. 6 E c- -“ABGD 
dikdörtgen 
© 
4 (ACI 1 JEBJ 
JAD|—-4 cm 
A B İ|DE|sx6cm 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)32 OB)40 C)A4 DS52 


E) 64 





3. D Cc ABCD dikdörtgen 
(EF) L (FG) 
E JAE|-2 cm 
İN JFB|<6cm 
| A(ABCD) -21 cm? 
olduğuna göre, |FG| -x kaç cm dir? 
A) 3Y/5 B) 3/6 CO) 3/7 
D) 4y2 E) 4/3 


sonuç yayınları 


p 
Go 
(0) 


ABCD dikdörtgen 





(DEJ LJEFJ 
e İDEİSİEFİ 
JAE| 4cm 
|EB|-8cm 





A 4 E 8 B 


olduğuna göre, A(DCF) kaç cm? dir? 





A) 36 B) 32 G) 28 


D) 24 


E) 20 






































Dikdörtgende Alan — VI 
Örnek 





















İ Dikdörtgende Alan - Vil 
A, Çözüm Örüsk 


D S A(ABCD)-2.A(ADE) 
ç A(ADE) <A(DEC) * A(ABE) 




















D c ABCD dikdörtgen | 
C,B, E doğrusal 
A(ADE) - 18 cm? i 















A(ADE) - A(ADC) - 18 cm? | 

A(ABCD) - 2A(ADC) | 

A(ABCD) -2.18 
36cm dir. 














(EH) 1 JADJ 


olacak şekilde 





ABCD dikdörtgen m(ADE) — 60* 
İDE|-12br, |AD|x 4 3br 


olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı | 
kaç br? dir? 
















TEHİ yi çizeli olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 
yi çizelim 


—> DHE (80 — 60“ - 909) 


















A) 20 B) 24 C) 28 D) 32 E) 36 












dik üçgeni olup 
|DH|s6br ve |HE|< 6/3 br olur. 





A20 B)24 C28 D32 B36 









A(DCE) * A(ABE) - A(ADE) 


| A(DCE) 4 AÇABE) « 12:82 





A(DCE) 4 A(ABE) -36 br? ig G  ABCD dikdörtgen 3. ABCD dikdörtgen 


Cevap E | 


























C,B,E doğrusal 2|EB|-|AE| 
A(ADE) - 14 cm? ICF) |FE| 
A(AFE) - 8 cm? 
k B 
1. D E c ABCD dikdörtgen 3. D C ABCD dikdörigen 
? LAEJ 1 (EBJ ICEJ 1 (DF) olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 
|AB| - 10br > |CE| < 12 br olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? i 
- — A36 B)48 ©52 DS56 BE 
(BE| <6 br İDF| <9 br A)16 oB)18 C)20 D)24 E)28 
A 10 B A F B T 
— 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? > 
Z 
- a 
AS0  BJS6 C40 DA BE E A72 B96 0108 D)124 B144 Si 
z i 
ki & 
a 
5 2. b c ABCD dikdörigen .| 4 » C  ABCD dikdörtgen 
2. ABCD dikdörtgen 2 * © a en © TBD) köşegen (EGİ // TABI 
A(ADE) -S, (DBJNTCEJ e (F3 3JEBİ<|DEJ E (FHI YİADI 
pe 2 
A(EBC) -S, A(EFB) - 10 cm A(AEB) -3 cm? A(DFKG) - 9 br? 
A(ADE) - 6 cm? 2 2 
A(ABE) —24 br? İ e N B A(FCEK) -İi2 br 
A B A(KEBH) — 16 br? 
S,—-S, - 4 br? olduğuna göre, S, kaç br? dir? olduğuna göre, A(DFC) kaç cm? dir? olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? olduğuna göre, A(AHKG) kaç em? dir? 
A6 B8 09 DI Bi6 A16 B18 20 D22 B24 .A)24 B22 G20 D18 B16 A16 B14 ©12 D1o B8 















E 








a mmm Da DA aaa iu a m A AA ll a | 






































Dikdörtgende Alan — Yil k 
Örnek 





Dikdörtgende Alan — Yili 










ER, Çözüm Örnek 





































































D G  ABCD dikdörtgen D 0 C A(DAB)-A(ADE) #A(DEB) ” ki e? ii e (AB) -|DG)| - 15k alalım. 
DCJ; 5 eşit 

DEJ açıorta EF|—-38k 

dim eni - 20, pos parçaya ve ler) 

JAD| 4-|DB|16 cm >> 2 (ABI; 3 eşit —> İ|KL| 5k 

|AE|-3cm ZN — > (JADIHDBİ) parçaya A(EKLF) - 8S dersek 
a e 5 A T 3 (bölünmüştür. 8&k— 8S 

e i 3 2 İ 
m | i - 2-16 - 24cm © AÇEKLE) 30k — 30S olur. 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? Buna göre, A(aBop) van kaçtır? A(EKLF) 85 4 
A)32 B)36 C)J40 D)48 Es? | mi ii 1 4 m. A(ABCD) 30S 15 
-2.24-48cm? bulunur. A) 5 B) 55 Co) 


5 t 



















































© TEST-26 
“TEST -25 
ikdö | 1. D E1-F c ABCD dikdörtgen 3. P SX C ABCD dikdörtgen 
1. ABCD dikdörtgen 3. D E Cc ABCD dikdörtgen Mn 
|AB|-4 br |AE| 4cm 
(BDJ açıortay (AFI açıortay |EF|<1b A(CEB) 
- Tr 3 
DEJ 1 (EB — TLEPMİ 5 
İDEJ 1 (EBJ © JAE|-6cm A(AECD) 7 
ii NR 
A(ABCD) - 96 cm? JA - İD A(AEF)-9cm? A a 
olduğuna göre, AEP) oranı kaçtır? olduğuna göre, İDC| xx kaç cm dir? 
A B olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? A(ABCD) 
i 5 3 bi A)6 B)8 Cc) 10 D) 12 E) 14 
olduğuna göre, Ç(ABCD) kaç cm dir? A)32 B)36 ©40 D)48 E56 M3 ri 95 
8 1 1 
A)30 oB)36 C)40 D44 B50 2.5 5 
5 z 
: — 
R | N 
ei » 
a, İzi 
Lo - 
2. ABCD dikdörtgen * 
JAF| - |KBİ 4. D c  ABCD dikdörtgen 
2. D c ABCD dikdörtgen di Wi 2 (ABJ:5 eşit 
Ni 4 D 10 E c ABCD dikdörtgen IFK| 9 br 
İDEJ açıortay NE m parçaya ve |DC| 
ME) -26m m(ABD) —- m(DBE) |EC| <7 br 7 eşit parçaya 
6 — DE|-4br bölünmüştür. 
|AD|4JDB|- 10cm im al iz ; 
İDE| 10cm (Ko) A B 
ATE TE ” ” AB 
2 A B olduğuna göre, AXAFED) oranı kaçtır? Buna göre, taralı bölgenin alanının, ABCD para- 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? , lelkenarının alanına oranı kaçtır? 
np ei © me Be ge e 12 13 14 
A) 10 B)i2 ©)18 D20o 26 A)108 oB)128 C)136 D)144 B)152 z 6 2 di — Aze Bizş As Da 2) 35 








—— Dikdörtgende Alan — IX 
























Örnek 
D 6  ABCD dikdörtgen | 
BE) < (Fe) 
-  4İBEJ3İAEJ 
A(ABCD) - 56 br? 
A E *--B 


olduğuna göre, A(EFC) kaç br? dir? 





A)4 B) 5 Cc) 6 D)8 E)9 











TEST -27 


ABCD dikdörtgen 
(BDJ köşegen 
JEF| 4 br 

IBF| —İDE|—3 br 





h A(AEF)-16br? 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 48 B) 54 C) 60 D) 72 E) 80 


ABCD dikdörtgen 


ABE üçgen 
IBF|—-4 br 
JEF| x1ibr 





N İG A(AEF)-2br? 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A20 B24 CG28 D32 36 











sonuç yayınları 





— A(ABCD) - 28S - 56 


— S-2b? > A(EFC)-3S—3.2 -6br? 


3. 


ABCD dikdörtgen 
A(ABD) - 18 br? 
A(DEC) — 12 br? 








DE 
olduğuna göre, EE oranı kaçtır? 
5 3 
A)3 B) — o)2 — 
) |; ©2 0; Bi 
D E c ABCD dikdörtgen 





(EFİY(ACJ 
(DF 2)FG) 
A(ACFE) - 15 br? 


A B 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 48 B) 52 GC) 54 D) 60 


E) 64 



































Karede Açı -| h 








Örnek 












Kenar uzunlukları eşit ve birbirine | 


D oC ABCD kare 
aşil dik olan dörtgene kare denir. 
m(GCFE) — 85“ 
Y m(DCF) — 259 


Cc ABCD kareise, 















A B 


E 















m(DCB) - m(ABC) — 90“ | 
dir. İ 
m(FCB) - 659 dir. 


olduğuna göre, m(FEB) kaç derecedir? 











A) 90 B)100 G)110 D)120 E)130 





A 


EBCF dörtgen olduğundan, 
859 4 65“ 4 90” 4 x -3609 > x- 120” olur. 














1. D GC ABCD kare 3. D xa OABCD kare 
N659 mele 50 
m(CDE) — 659 (CET 1 (EBİ 
: m(DCE) - 50* 
A —— B A B 
m(ABE) kaç derecedir? 





olduğuna göre, m(DEA) kaç derecedir? olduğuna göre, 











A) 45 B) 55 C) 65 D) 75 E) 85 - A) 30 B) 40 GC) 50 D) 60 E) 70 
5 
ei 
a 
— 
2. D c ABCD kare z 4 p a ç ( ABCD kare 
TACI köşegen m(AED) - 709 
i |AB|-|DE| 
705E 
A B A B 
olduğuna göre, m(GAB) -a kaç derecedir? olduğuna göre, m(CDE) <o kaç derecedir? 
A30 B)45 C50 DE B75 A30 B)40 C)5SO D6EO B70 
iC2B3 






































e Karede Açı — il 





Karede Açı — ill 

















































































! 
| 
i 
Örnek Örnek 
D ç ABCD k 
are D Cc ABCD kare İ ABCD karesinde, 
BEC eşk : ği 
iye eşkenar aim E noktası köşegenle- | ij o Köşegenlerinin uzunlukları 
üçgen — 159 > N , 
Ce rin elin Me birbirine eşittir. 
AEJn(CB)J— sai 
| ! (AEJNİCBİ EK) e (DE| < |FBİ i) o Köşegenler birbirini ortalar. 
pa A e ii)  Köşegenler birbirine diktir. 
olduğuna göre, m(AEC) kaç derecedir? bi iv) Köşegenler açıortaydır. 
ABCD kare ve BEC eşkenar üçgen olduğundan A F : B i m i 
A) 35 B) 40 G) 45 D) 50 B) 55 Be BEL di pi E noktası köşegenlerinin kesim 
| : olduğuna göre, m(EFB) kaç derecedir? noktası İse, 
—> ABE ikizkenar üçgen İDE| -|EB| dir. 
ye £ A) 60 B)62,55 C)67,55 D)70 672,5 
| > m(AEB) 15 > |FB|-|EB| 


— m(ÂEĞ) 459 dir. — EFB ikizkenar üçgen olur. 








m(ÂBD) — 459 olduğundan m(EFB) -67,5* dir. 





Cevap GC | 
















1 0 GC ABCD kare 3. E OABCD kare | 
DEC eşkenar üçgen B BED eşkenar üçgen | | 
1. D C ABCD kare 3. D c ABCD kare 
| (ACI ve (BDJ (ACI ve (BDJ 
i i köşegen köşegen 
| JAE| IDF 
A B 
A B | z 
olduğuna göre, m(CEB) kaç derecedir? olduğuna göre, m(EDG) kaç derecedir? | R | 
A)25 B30 C)45 D6 yg FEA 
e wi - 012 RE ei Dee ii olduğuna göre, m(AEB) kaç derecedir? olduğuna göre, m(FEA) kaç derecedir? 
> is 
z A) 60 B) 80 Cc) 90 D)100 E)120 < A) 20 B) 22,5 G)25 D)27,55 E&)30 
: > 
> z 
v » 
z Ş D G BCD 
2. z ABCD kare > 2. P C ABCD kare > 4. ABCD kare 
“ d - — p .S kt pa Ni 
e yy ABE eşkenarüçgen |“ E ie ası köşegenlerin 
O m(EBC) > 359 ir ri kesim noktası 
. D G ) (ACI köşegen E 
D 6. JanjsJEGİ 4 re İDE| <JEF| 
> m(GBE) — 40* j 
6 (BE| -|DC| / A 
A N > B — ” — 
olduğuna göre, m(EAC) o kaç derecedir? olduğuna göre, m(AFB) kaç derecedir? 
N > Kai ” olduğuna göre, m(CEA) —o k ir? 
olduğuna göre, m(CEF) <a kaç derecedir? g g ( Ja kaç di A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 A)125 B)130 CG)135 D)140 Ej145 
A)80 B)J35 C)40 D45 50 A35 B40 C)45 DSO 55 
































Karede Açı — IV 
Örnek 








Karede Uzunluk — | 
Örnek 



















E ABCD kare 

















ABCD kare ise köşegenler D c ABCD kare D asi “g JAE| <a dersek 
JAE|-(BD| birbirine eşittir. l 
Gi |EB| <5 br |AB|-JAE|#|ED|<a41 br | 
(ACI yi çizersek |BD| < |AC| İDE|<1br olur. | 


ve AEC ikizkenar üçgen olur. 





AEB dik üçgeninden, 
a-3br dir. 

> |DC|J-4 birimdir. 

> İDER #JDCEZ -JECEE 
i > 12442 -JECP 

| > |EC|< V17 birimdir. 


m(EAĞ) — 459 olduğundan 








m(ÂEĞ) — 67,5“ olur. 






A B 


A 3-4-5 


dik üçgen 







olduğuna göre, |EC| kaç birimdir? 











olduğuna göre, m(DEĞ) kaç derecedir? 


A y/13 B)Vv15 C)v17 D) V19 E) V21 
A)65 B)675 (70 D7?5 B75 i 





1. D Cc E oABCD kare 3. D G 1 D Cc ABCD kare 3 D k C ABCD kare 











(ACI ve (BD) JAE|-17 br İDE 10cm 
pe X 
köşegen |EB|-8 br |EB| 2cm 
E 
JAC| —|JDEJ : 
K 8 
A B A B 2 
ABCD kare, |(ACJNIDK)-(E), |AC|-JBK| ” N A X ii 
olduğuna göre, m(CBE) kaç derecedir? olduğuna göre, m(DEC) kaç derecedir? olduğuna göre, |EC|-x kaç birimdir? olduğuna göre, |AB|-x kaç cm dir? 
Ş 
> > 
il İ > 
2 D C ap: ABCD kare 4. D c . ABCD kare — 
e — 2. D G ABCD kare 
m(BCK) — 309 m(DFC) — 60“ EB 7 br. -—— 4 D x E c 7 F ABCD kare 
JAK) -|BD| (BD| > |EC|, iü JAE|- 5 br D,E,C ve F 
noktaları doğrusal 
m(EBG) — m(GBF) 
A B JEB|- 25 br 
A B 
za pi a a vi |CF|-7 br 
olduğuna göre, m(KAB) kaç derecedir? olduğuna göre, m(AEC) —a kaç derecedir? olduğuna göre, |DE|-x kaç birimdir? olduğuna göre, |DE| <x kaç birimdir? 
A)10 B15 ©20 D25 B8s0 A)65 B)70 C)75 D8O E)85 








Ati Biz © 1 Di4 Bis A)13 B14 G15 DİS E17 

















7 Karede Uzunluk — H 





Örnek 
D C ABCD kare 
3Yy2 (ACJ köşegen 
z /ECİ- 3/2 cm 
/EB| 3/5 cm 
3y5 
X B 


olduğuna göre, |AB|-x kaç cm dir? 


A)6 B)7 G8. DS 














ABCD kare 
JAC|— 10/2 cm 


1 D C 





olduğuna göre, Ç(ABCD) kaç cm dir? 











A20 B)30 C)J40 DSO B60 
2. D G ABCD kare 
İCE| -|EB| 
|İFE| V73 cm 
JAF| 1cm 
olduğuna göre, |AB|-x kaç cm dir? 
A)6 B)8 Cc) 9 D10 E)12 











sonuç yayınları 








ABCD karesinde köşegen 
açıortay olduğundan 


(EHI 1 (BCJ çizersek 
ECH (459 - 459 - 909) 
JEH|sJ|CHJ 3cm olur. 
EHB dik üçgeninde pisagor bağıntısından 
JEB|2 -|EHJ2 # (HB? 

(3V/5) -324JHBJ? — |HB|-6cm bulunur. 
|AB|-|BC|-3:6-9cm dir. 








3. DZ2F GC  ABCD kare 
İDF| 2cm 
1Ö |EB| 4cm 
E İFE| 10 cm 
XxX 
4 
& B 





olduğuna göre, |AE|—-x kaç cm dir? 





A) 2y19 B) 2y/21 C) 2v23 
D) 2/26 E) 2/29 
4, D C ABCD kare 
(ACI köşegen 
ICEJ açıortay 
|EB| - 4/2 cm 
A X“E aye B 


olduğuna göre, |AE|-x kaç cm dir? 


A)4 B) 6 08 D) 10 


E) 12 


m(ACB) - m(GAB) — 45* dir. | 


Cevap D | 




















Karede Uzunluk — 11l 
Örnek 





A B 









olduğuna göre, |CE| -x kaç birimdir? 


A3 B4 G5 p)8 





.D G ips ABCD kare 
x O İCEJLİAET 
oi dg OM(BCE) 19 
F |AD|— 6V/2 br 











İİ (ACI köşegenini çizersek, karede köşegen açıortay | 
olduğundan 
























m(BCAÂ) — 459 ve m(ĞAE) -30” olur. 
m(DCÂ) — 459 ise |ACJ- 12 br 


m(ĞAE) — 309 ise |(CEJ- 6br olur. 





1. “D Cc 


ABCD kare 
JAC| 12 br 


A B 


olduğuna göre, |AB| kaç birimdir? 


A4? Bs S2 De B6y2 


2. D K c ABCD kare 

(BDJ köşegen - 

* (DEJ L (EKİ 
(EF) L (ABI 
|FB|-5br 


2. | İEK|s3v2br 


olduğuna göre, Ç(ABCD) kaç birimdir? 


A) 30 B) 32 C) 36 D) 40 E) 44 





sonuç yayınları 





3. D Cc ABCD ve EFHB kare 


IDF|- 6/2 cm 
IFCJ 2/10 cm 


A H X.B 


olduğuna göre, |İHB|-x kaç cm dir? 


A)1 B)2 o) 3 D4 BS 
4, E ABCD kare 
32. 
" > (DEJ 4 JEBİ 
m(EBG) — 7159 
İDE|- 32 br 
Nis“ 
A Xx B 


olduğuna göre, |AB| —x kaç birimdir? 


A)2 B3 04 D) 6 


8 

















Karede Uzunluk — IV 
örnek 
ABCD kare 


D Cc 
(ACI köşegen 
İDE| -5br 
|EC|1br 

A B 


olduğuna göre, |AE| kaç birimdir? 








A)6 B)7 0)8 D)9 E) 10 


















DFE dik üçgeninden 
İDE|? — |FEJ? #|DFJ? > 52—-x24(x4 2 


c |BDIJ köşegenini çizersek, 
(BDJ LJACJ ve | 
JAF|<IDFJ<İFG| <İFBİ olur. | 
JEF|—x dersek, 


İDF|>x-*1 birimdir. 
B 







Cevap B | 








(ACI ve (BDJ 


1 DB c ABCD kare 
köşegen 


JEF|-6 br 
|AF|-2 br 


A B 
olduğuna göre, |FB|-x kaç birimdir? 


A)6 B)8 010 Di12 E) 13 


3. D c ABCD kare 
i (ACJ köşegen 
m(ADE) — 15“ 
IDE|-8 br 





olduğuna göre, |AB|—x kaç birimdir? 


A) 4v3 B) 4vV6 C) 6v/3 
D) 6v/6 E) 8v/3 





sonuç yayınları 





D Cc ABCD kare 
IDBI köşegen 
İDE| 2 cm 
JEB|-8 cm 








A B 


olduğuna göre, |AE|—x kaç cm dir? 


A)/33 B)Y34 Ov35 D)Y37 E)y38 


D 442 c ABCD kare 
(ACJ ve (DBJ 
köşegen 
İDF| —|FE| 
IDC|& 4/2 cm 

A 


olduğuna göre, |JAF|-x kaç cm dir? 


A)4/3 B)3/5 O)3vV3 D)2V5 E)2v3 





i 
i 























Karede Uzunluk — V 
Örnek 











ABCD kare 
A,G,E doğrusal 
|AG|-10cm 
|CE|-7 cm 


Karenin köşegenleri birbi- | 
rini ortalar ve dik kesişir. 
Diğer köşegen çizilirse | 
AKİ —IKGİ <|0Kİ > 1KBI | 
5cm olur. | 
DKE dik üçgeninden 

A B İDE|? —|DKJ? # |KEJ? 


olduğuna göre, |İDE|-x kaç cm dir? X2 52 4122 (5-12-13) 


A)12 B) 13 015 D)17 E) 20 | em 


CevapB | 











ABCD kare 3. ABCD kare 
A,C, E doğrusal C,A,E doğrusal 
JAC|—-12 cm JAC|-6 cm 
İCE|—-2 cm JAB|-6 cm 
A B 
olduğuna göre, |İDE| -x kaç cm dir? olduğuna göre, |AE|-x kaç cm dir? 
A)8 B) 9 010 D12 K13 : A)3V/3—3 B3Y/2—-3 C)4V3—3 
Ş D)4AYZ-3 OoOE|4y/3-4 
— 
Z 
a 
Bi ABCD kare . 4. ABCD kare 
İDE| - 3JBE| ADE üçgen 
JAE|- 4/5 cm 2 |DE|-21BG)| 
a B 
Xx 
4v5 
olduğuna göre, İBE| —x kaç cm dir? olduğuna göre, m(DEA) -a kaç derecedir? 
A)1 B)2 038 D4 BS A)15 BJ30 C)45 DSO B6O 






































Karede Uzunluk - Vi 
Örnek 









Karede Uzunluk - VI 
i Örnek 














D EE Gc ABCD kare ABE ikizkenar üçgen | ABCD kare 
IFEJ L (DC) olduğundan | AK 
: JAD|-8 cm 3 (EHJ L(JABJ çizilirse taları doğrusal 
JAE|-JEB|-|FE| si) JAH| <|HB|-4 cm (AET (EKİ 
Z.S JEH|-8-xcm olur. JEC| 2 br 
A ” İDE|-ibr 








AHE dik üçgeninde 
JAEJ2 — |EHİ2 -JAHP? 
x2-(8-x2 44? 


Xx-64 -16Xx 4x2 $ 16 


olduğuna göre, |AE|-x kaç cm dir? olduğuna göre, |BK| kaç birimdir? 


İl E noktasından (AKJ ya dik indirirsek, 

A)5 B) 6 07 D8 E)9 |AH|-1br ve |HB|-2br olur. 

İl ABCD karesinde |DG|J 3 br ise |AD|-3br 
İl ve JEH| 3 br olur. 








A)3 B) 4 G5 D) 6 E)7 








x-5cm dir. 


Cevap C | 


İl AEK dik üçgeninde öklid teoremini uygularsak, 
1132-1.(24x) — x-7br 
> |BK|7 birimdir. 














e: c ABCD kare 3. D vE c ABCD kare mma amm meme >> | 
1 m(FEB) — 60* (EF) L (DG) | e e OE e 7 z 
F |GFjxicm JAE| 10cm | | : 
|AE|-3 cm |EB| < 10cm da, 3E G  ABCD kare 3. D ©  ABCD kare 
JEF| - 10cm e v7 (GEJ L(DFJ AED dik üçgen 
/ © İDE| -8 br LEFJ 1 (BCJ 
E XB A X B - 
MN al ei > , İERİs2br iş > ” JeFj>JFB| 
olduğuna göre, |ED| xx kaç cm dir? olduğuna göre, |AB|-x kaç cm dir? K lapj- Asem 
Z z ği ği 
D) V3 41 E) 3-1 > | olduğuna göre, |CE|-x kaç birimdir? olduğuna göre, |İFB|-x kaç cm dir? 
a j : L : 
> | A)3 B)4 G5 D)6 E)7 z A)3 B)4 C)5 D)6 E8 
ği z 
S v z 
2... D FE. c ABCD kare ğe e LE c ABCD kare e > 
a 2. Dİ En E © ABCD kare OR 
(EF) 4 (DGJ JAE| -JEF| - 25 cm a > 
, i JAFJ 2 (FB) 
|AE| >|EB| -5 cm İDE|-7 cm 4. D ç ABCD kare, 
|EF| <2 cm İş LER) L1DGJ EDF dik üçgen 
elaçbi (ED) 4 |DFJ 
DE| ib : 
EĞİ il EBA 4s xXx ER İABİ-4br 
A x B A F xXx B ; 
a B İAE|-2 br 
ğuna gö — ir? duğuna göre, |FB|-x kaç cm dir? Me ii 
olduğuna göre, |AB| -x kaç cm dir? olduğuna göre, |FB|-x kaç olduğuna göre, |EF|-x kaç birimdir? olduğuna göre, |BF| Xx kaç birimdir? 
A) 13 B) 12 0) 11 D) 10 9 . 
A)4 B) 5 C)6 D7 p8 ) ) ) ) 8) A4 B)5 c)6 D)7 E8 A3  B)4 G5  D6 g8 











Dileği Uzunluk — Yili 


Örnek 
D 13 c ABCD kare 
VTİ sn 
G |IDG| - 13 br 
|CE| 12 br 
A F B 


olduğuna göre, |EF| kaç birimdir? 


97 101 105 107 


109 












İ pe v Çözüm 
D 13 c DEC dik üçgeninde 
ve ABCD karesinde 
JAD|-13 birimdir. 





m(EDÖ) -a- m(AFD) ve 


m(ADE) — b - m(DCE) olduğundan 





Ag B33 93 D 33 








E) 


12 








DEĞ — FAD olur. »— — 








1. Dx K c ABCD kare 
IKFI L(FEJ 
9 JFcj-9br 
Xir İBFİz4br 
a  İEBİs3br 
A E3 B 


olduğuna göre, |DK| — x kaç birimdir? 


A)1 B)2 o)3 D) 4 
2. p XxX OF. 8 GC ABCD kare 
A,K,F doğru 
(KET / (AB) 
IDKİ| AKİ 
IFCİ-6cm 
e gp Oİ|KE|s8cm 


olduğuna göre, |DF| xx kaç cm dir? 


A)2 B) 4 o)5 D) 6 


E)5 


sal 


E)8 


TEST - 12 
D ç (ABCD kare 
EFKB kare 
8  |CE|-8cm 


JHK| 2 cm 


olduğuna göre, |AH|-x kaç cm dir? 





z A4 B5 G6 D7 B8 

S | 

Ea 

ii 

a 

ş 

4 D F 4 C ABCD kare 
Nİ (AE) Ü(EFJ 
SE  iBEj-i2br 

IFC|-4br 


i2 


olduğuna göre, |EC| Kaç birimdir? 





A)3 B) 4 o) 5 D) 6 E)8 

















Karede Uzunluk — IX 


arama mmm. izenler ens nepman Gğpreliizm 








Örnek 


D ABCD kare 


(AFI L(FBJ 
(AFI L(EDJ 
|EF| 17 br 


e 
o 
. iğ IFB|-7 br 
B 


olduğuna göre, |AB| kaç birimdir? 


A 


A)22 B2 24 D25 B26 


D K C ABCD kare 
| LEFJ L (FK) 
Gİ İKFİSİFEİ 
i JAD| 7 br 
JFC| 3 br 

A E B 


olduğuna göre, |KF| kaç birimdir? 


AS B6 G7 D8 B9 


D Cc ABCD kare 
(AKIN IDF) — ÇE) 
AF -1BKİ 
JAK| -9 br 
İDE|-7 br 

A F B 


olduğuna göre, |EF| kaç birimdir? 


A1 B) 2 o)3 D) 4 E)5 





sonuç yayınları 











m(FAB) —am(ÂDE) 
m(DAE) - b - m(ABF) 
olduğundan, 


AED z BFA olur. 





| — |BF|-JAE| ve JAF|-İDEJ dir. 
İ— |AE|J-7br — JAF|-24br 

İ — 7-24-25 dik üçgeninden, 

İİ |AB|—25 birimdir. 











3. ABCD kare 
(AFT LIJFBJ 
(DEJ LJAFI 
JEF| 2 cm 
IFB|-6 cm 
olduğuna göre, |AD| -x kaç cm dir? 
A)8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 13 
4. D C ABCD kare 
E,A,B nokta- 
ları doğrusal 
(EDİ L(DFJ 
E |FC|-6br 
© » İFBj-2br 


olduğuna göre, İDE| kaç birimdir? 


A)8 B9 (10 Diz B13 























Karede Uzunluk — X 
Örnek 1 
Gc ABCD kare 
AED dik üçgen 
JAE|-6 cm 
İDE| 4 cm. 








A B 


olduğuna göre, |EB|-x kaç cm dir? 


A) 2/5 B) 2/6 Gc) 2/10 
D) 8y/5 E) 3y/6 
A, Çözüm 
D c |BHJ.ıjfAEJ çizilirse 


üçgenler olur. 
İDE| <JAH|-4 cm 
IHB||AE|-6cm olur. 





EHB dik üçgeninde pisagor bağıntısından 
JEB|Z - JEHJ? -JHBJ2 


x2 22462 > x-2y/10cm. 





ABH ile DAE üçgenleri eş i 














olduğuna göre, |EB| xx kaç cm dir? 


c ABCD kare 
m(DEB) — 150* 
İDE| <|EB|-6 cm 


A B 
olduğuna göre, |EC|-x kaç cm dir? 


B) 3/2 
D) 6—3y2 


Cc 3/3 
E 6—-3V/3 


- A)3 


ç Kare köşegenlere göre, 
simetriktir. 
JBE| —|ED| verildiğinde (CEJ 
ni uzatırsak A noktasından 
geçer 


m(AEB) - m(AED) -759 dir. | 


m(EBÖ) -30* dir. 
(EHIJ 1 (BCTJ çizilirse 
EHB (309 - 60 - 909) üçgeninde 
JEB|-6cm — JEH|—3cm olur. 
EHC (459 - 459 - 90“) üçgeninde 
JEH| 3cm — |EC|-3V2 cm bulunur. 








TEST - 14 
D Cc ABCD kare Cc ABCD kare 
AED dik üçgen 2 E m(DEB) — 150“ 
© IDE| 3cm A İDE| -|EB|-2 cm 
|AE| <5 cm 5 2 
— 
a, 
A B N 





A)vV22 B)vy23 O) V26 D)V29 E)yY30 


olduğuna göre, |EC|—x kaç cm dir? 


B) v2 
D) 2—y/2 


A) 1 Cc) 3 


E) 2-3 























Karede Uzunluk Karma - | 
Örnek 1 






ABCD kare 
(FEJ 1 (EGİ| 
JAFJ LJEFJ 
JEC| -3 cm 
JAF|-6 cm 





A B 


olduğuna göre, |BC|—x kaç cm dir? 


A) 3/2 B) 3/3 


D) 4y/3 


Cc) 3/5 
E) 4V5 


a Çözüm 


Açılar yerleştirildiğinde 
AFD < DEC olur. 
& İFD|JEC|-3 cm dir. 


AFD dik üçgeninde 
6 pisagor bağıntısından 


JADI? —|FDJ2 - JAFJ2 
X2-3746? 


xz85.cm 








ABCD kare 
(EFJ L (EGJ 
(AFJI LJEFJ 
|EC| <2 cm 
JAF|-4cm 





A Xx B 


olduğuna göre, |AB|-x kaç cm dir? 


A) 2/2 B) 2/3 


D) 4/2 


GC) 2/5 
E) 4/3 


Y 














sonuç yayınları 





| Örnek 2 











D x E Ç ABCD kare 
O köşegen kesim 
noktası | 
Ğ (OEJ 1. JOFJ 
F IFA| 2cm 
2 
A B 


olduğuna göre, İDE| —x kaç cm dir? 


A1 BY2 


9/8 D?2 g2 


(ACI ve (DBJ köşegenleri | 
çizersek | 
EDO <FAO dir. 

JAF|-İDE| 2cm olur. 


Cevap D | 





DX ER & ABCD kare 
O köşegen kesim 
noktası 
(OE) L1OFJ 
” |IFA| <4 cm 
A B 


olduğuna göre, İDE|—x kaç cm dir? 


AZ B22 G2/8 D4 pBAayz 









































-— Karede Uzunluk Karma - İl 
















Karesel Bölgenin Alanı — | 
Örnek 


















Örnek 


D G ABCD kare 





(AHI Lİ(HETJ çizilirse D C ABCD kare 








Karenin sınırladığı bölgenin alanı 









(CEJ 1 JEBİ AHB - BEG Olur. | JAE| -|EB| kenar uzunluğunun karesine eşittir. | 
LAPJL TERİ JAH) — |BE| -6cm olur. | | JEG| > 4/5 br A(ABCD) - a” 

Eheim ABH dik üçgeninde || | | 

JAB|-10cm 


|AB|-10 cm ve 
JAH|-6 cm 








— |AE|—x dersek 


— İ|EB|—x ve |BC|-2x 
olur. 















A E B 
olduğuna göre, JAF| kaç cm dir? 
İ| > |HB|-8cm olur. (6-8-10) 
| AHEF dikdörtgeninden 


|HE| <JAF|—14 cm olur. 





olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 









A12 B13 O14 D16 B17 








EBC dik üçgeninde pisa- | 






A)64 B)80 C)84 D) 92 E) 100 














gor teoremi uygularsak, 








A XxX E Xx B 





Cevap GC | 
nemi İİ x2 4 (2x2 (4V5)? — x24 4x2 - 16.5 
— 5x2-80 












İİ x-4 

















A2 B2/2 04 DA2 p8 A25 B40 OG50 D80 H100 











ER XxX D C ABCD kare 3. c. ABCD kare — A(ABCD) -JABP <8? -64 br? dir. 
Si m(GEB) - 22,59 LED) LIDFİ 
JAB|-6 cm m(FEB) — 159 | 
|ED| k dir? 1. Çevresi 20 birim olan bir karenin sınırladığı böl- 3. Köşegen uzunluğu 6V2 birim olan bir karenin 
olduğuna göre, sx kaç cm dir? e ğ a ii : 5 
EB olduğuna göre, m(CDF) > kaç derecedir? genin alanı kaç br? dir? sınırladığı bölgenin alanı kaç br? dir? 
A) 6 B) 6/2 Oo O) 6v3 ai Ge az. Bi | A)16 B)25 C32 D64 100 A)36 B)64 C)128 D)256 B512 
D) 12 p) 122 Ais B) 
İ l 
5 
Ga 
> .. 
b Li 
z < 
5 | Ea 
2. F ie | > 
; | z 
z ABCD kare 4. D c ABCD kare | 2. D Gc ABCD kare a 4 p 2 E ABCD kare 
G “AYARI Si 
i “TDFI L IFC) |DE| -1BF| | A(ABOD) -xbr? O LAFI LIFBI 
TAE) 1 (DEJ e Sa İCFİ-8V/2em Ç(ABCD) - y br (AF 2/5 
IDF) LIDE| x-y İDE| <2 br 
İDF|-8 cm | Ni F 2dJE 
© olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? ” i ; N 
” Ni 5 
olani ar Hrlkeç çeri Gib A) 8v2 B) 8v3 C) 8v5 olduğuna göre, |AC| kaç birimdir? olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 
As B 8/2 ©8v/3 DsvV5 E£12 D) 16 E) 16v/2 





































































K | Bölgenin Al ıl Karesel Bölgenin Alanı — Ili 
— Karesel Bölgenin Alanı — > 
Rİ Örnek 
m EA gözüm D ABCD ve FKLM 
ve JKG|—x dersek, 
7— © — 4-8 © ABGD kare ABCD karesinde |DC)| - 12 br ise, | 5 e 
(DL|<9br e Ri - 
JAE|-8 br ii li ii EMELE FKLM kare olduğundan 
e Ni i i i — 
(BK| 6 br | Si İKCİSİGE) İMF| xV2 br olur. 
- JAD|10 br 
8 İs JAFIz5br | IME| 6 br 
|LG| 3 br | A | - |BC|<2x46 birimdir. 
Aa 5 F B SE 





A(AFE)-— < 


Iduğ öre, A(EFKL) kaç br? dir? olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç br? dir? i| * 2X16-10— x-2 
olduğuna göre, 7 | 


İİ > A(FKIM) - (2v/2)2 -8br? 
| Taralı bölgenin alanı; A(ABCD) —- A(FKLM) dir. i 
— 102-8-92br2 dir. | | 





A) 80 B) 84 C) 88 D) 90 E) 92 









A) 54 C68 D)72  E76 





B) 62 Bu durumda, 
A(EFKL) — A(ABCD) - (18 42042149) 
- 122 -68 


76 br 




































































TEST - 19 
1.  P €  ABCD ve 3. D 8 Cc ABCD kare 
EFKL kare E AEB üçgen 
1. ABCD kare 3. D c ABCD kare | JAD|—10br ZN |AE|-|EB|<|BC)| 
(CEJ 1 JEBJ A(AEC) - 20 br? | 10) E K İDG| <8 br 
JEC| 8 br JAE| -4br | 
JEB| 6 br. E 
| A B A B 
i 
İ > taralı bölgenin alanı 51 br? olduğuna göre, olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç br? dir? 
JEF| kaç birimdir? ve 
36 B) 48 C) 48—4y5 
olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç br? dir? olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? | z ) ) ) 
k > | A4 B5 ©6 Dr Be 5 D) 64-8/3 OE) 64-163 
A5? B)56 C)64 D72 E76 < A)36 B)48 C6O0 D64 B100 | 3 
Ni a 
İm R 
i : | Si > e bale 2 4. D G  ABCD kare 
2. Db C  ABCD kare z 4. D F c ABCD kare E,RK,LMN, P 759 (CEJ LJEBJ 
|EB|-7br E, F orta noktalar l ve O noktalarını Si 
N j | bulundukları kisi m(DCE) - 759 
JAE|-3br JAB|-4cm 
— — | kenarların |(AB|-12cm 
orta noktaları “E 
|AB|-6br 
A i B 
A 3 E 7 B A 4 B | : 
— duğ öre, A(AFE) k 2 dir? olduğuna göre, taralı bölgenin alanı br? dir? olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 
olduğuna göre, A(AECD) kaç br dir? olduğuna göre, aç cm“ dir? 
A3  B6 09 D12 B15 A)96 B)102 C)108 D)116 E) 126 
A) 60 B) 65 C)70 D) 75 E) 80 A4 B) 5 C)6 D)8 E) 10 





1D2C3E4E 











— Karesel Bölgenin Alanı — IV 











Örnek 
D G ABCD ve 
BEFK kare 
İDF| 12 br 








A B E 




















| 
olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç br? dir? | 





IKFI doğru 
parçasını 
uzatırsak, DHF 
dik üçgeni elde 
ederiz. 





— 122 -(a-b)4(asb) 


— 144-a2—2abıb24a242abıb” 























A) 52 B) 56 G) 62 D) 68 E) 72 İ 
> 72-a2ıb? 
— taralı bölgenin alanı 72 br? dir. | 
Cevap E | 
ESMER 
TEST -20 
1. D Gc ABCD ve KAEF 3. D Cc ABCD ve EBFK 
kare kare 
|EB|-6br JEC|8 br 
Te taralı bölgenin alani 
50 br? 
K A > 
olduğuna göre, A(ABCD) 4 A(KAEF) kaç br? ” 
ir? 
Si olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 
48 C)64 D)72 96 İ 
Gla ) 7 iç A)54 BS57 C60 DG E72 
< 
a 
D G BCD 
— ği iz 4. D c ABCD kare 
k 
ii ECB dik üçgen 
CE|-8b 
K el j Ç(ABCD) - 60 cm 
Ç(ECB) -36 cm 
A B E 


olduğuna göre, A(ABCD) 4 A(BEFK) kaç br? 
dir? i 


A) 24 B) 36 C) 48 D) 60 E) 64 





A B 


olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 





A)162 B)171 © 174 D)180 Ej)184 


LAZESBBA, 























Karesel Bölgenin Alanı — V 





Örnek 


zi S  ABCD kare 


(AC) köşegen 
İCE| -|EB| 







E 


A B 





olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A24 B)28 G32 D)36 


A(CFE) -3 cm? 


E) 40 














TEST - 21 
































S GFE AFD 


| Jesi Ieri 
“ JAD| JAF| 
a |GF| JGF| 01 





2a JAR Jar) 2 
A(CFE) (! j i 














> AMADF) 4 





3 AADF) (2 






8 es ALADE) SA ön 





1 D c ABCD kare 
JAC| —5JAE)| 
A(ABE) -6br? 
E 
© 
A B 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 











A) 42 B) 48 C) 54 D) 60 E) 66 
2. ç ABCD kare 
ABE üçgen 
3.JEF|-2.JBFİ| 
B 
olduğuna göre a o kaçtır? 
g göre, AKABCD) ranı kaçtır”? 
1 1 1 2 1 
A) — La 
İŞ Bi O e “E 





sonuç yayınları 





D Cc ABCD kare 
(AFINICEJ <(K) 
JAE| -|JEB|—|CF| 
A(KFC) <3 br? 

A E 4 B 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 





A)28 B)32 C)36 D)44 B48 
D C ABCD kare 
|AE| -|EB| 
A(AFE) - 4 cm? 
E K 
(O) 
AL p — 4 —İB 





olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 28 B) 32 G6) 36 D) 44 E) 48 


1D2B8C4E 


























-— Karesel Bölgenin Alanı — VIN 
Örnek 
D C ABCD kare 
(ACIN TEK) -(F|) 
A(DEFC) - 22 br? 
Kk A(AFK)-12br” 
|AE|—-2İDEJ 

















A“ B 


olduğuna göre, A(EAF) kaç br? dir? 


M8 BS g1 Di2 B15 











en 



























A(AFE)—S dersek 
A(ACD) 3 


A(AKE) 2 
2245 3 


s*t12 2 
44428-35 436 








S-8cm? bulunur. 








TEST - 22 
1 p ç ABCD kare 3. ABCD kare 
IDE| > 3JBF| D,B,E doğrusal 
A(ADE) 24 br? JAE| — V58 cm 
JBE|— 4 cm 


F 








A ” 
olduğuna göre, A(AFB) kaç br? dir? 


B 


A8 BS (12 D1i5 H18 


2. p G ABCD kare 
(ACIN (EB) > (F) 


o A(AFB) - 15 cm? 





A B 





olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A)10 B) 15 C)20 D) 25 E) 30 





sonuç yayınları 








olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 12 





B) 16 





018 D24 B36 
C ABCD kare 
, (EDİNCE -0K) 
3|CF||BF| 


A(DKEG) -20 br? 
A(EBK) - 14 br? 





B 


olduğuna göre, A(KBF) kaç br? dir? 


A)3 


B)4 


C)6 D)8 


E) 10 




















Karesel Bölgenin Alanı - IX 


Örnek 


ABCD ve FKLE 
kare 


ILG| <2 cm 
JAE|- 7cm 


D L 2 G 











D 
































L 26 Açıları yerleştirirsek 


DEL, CLK, BKF ve AFE 
eş üçgenler olur. 


JAF|JLC| 2cm 
AFE dik üçgeninde pisagor 





























A 
A2 F B bağıntısından 
ATE B İİ VERİZ <JAFI? HlaEl? 
2.92 72 i 
olduğuna göre, A(EFKL) kaç cm? dir? mii 
x -53 
Aso B)53 C)66 Del EN A(EFKL) -x2-53cm? bulunur. 
TEST - 23 
D L GC  ABCD veEFKL 3. D | GC  ABCD kare 
e kare (DEJ 1 ŞAF| 
|AB| <8 br LAFI 1. (FBJ 
—— 
E K m(CLK) 459 İFB| -3 br 
|EF| <1 br 
A F B 
olduğuna göre, A(AEF) * A(DEL) kaç br? dir? olduğuna göre, taralı bölgenin alanı br? dir? 
A)12 B16 20 D2 K30 a A1 Biz ©13 D14 Bi5 
Li 
D L & & ABGDveEk O“ 4 b a ABOD ve EFKL 
kare 2 > kare 
ç İCLİx6br FİATA m(DER) — 159 
JME| <3 br (DHJ 4 JFEJ 
E © |DH|-2cm 
3 
L 
A F B A K B 
olduğuna göre, A(EFKL) kaç br? dir? olduğuna göre, A(ABCD) kç cm? dir? 
A)36 B38 C40 D42 B45 AS0 B)92 C)96 D100 Bim 





(EB2Ese 18 














































































i 
—— Karesel Bölgenin Alanı — X | | Karesel Bölgenin Alanı Karma 
Örnek i | Örnek 2 | Örnek 
- z ©. SARGR kere ABCD kare Dai A ile F noktalarını birleştirelim. | 
(AEJ 1 (EBJ (EOJ L(OFJ A(PAB) - 50 br? A(ABCD) | 
A(AFB)- ———— 
|BE| 8 br O ağırlık merkezi l p ©. A(ABCD) - 60 br? ( ) 
LAD|-8.cm | | | A(AFB) - Ş -30br? dir. 
A(PAF) - 50-30 -20br? dir. | 
A B İ E B 
z | | | APAR) PR 20 İPFİ| 
olduğuna göre, A(EBC) kaç br? kaçtır? olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? | A B A(AFB) — |FBJ 30 IFBİ | 
A) 30 B) 32 C) 36 D) 40 E) 42 A) 10 B) 12 0) 16 D) 20 E) 24 olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç br? dir? (EFİ/ (ABI olduğundan | 
| A)32 B)388 C)40 D42 E)46 PF| (PE) 2 A(PEF) 2 A(PEF)-8br? | 
FB| (EB 3 AÇEFA) 3 AçErA)-12br2 | | 





ZAR. Çözüm 


A(EFBA) -30 4 1242 br? 








S O noktasında (OHJ ve 
© JCHJLJEBİ doğru parça- EN > |(OKJ dikmeleri çizilirse 
























































İ 
sını çizersek BHC üçgeni Mae, oluşan OKF ve OHE | TEST - 25 
ile AEB üçgeni eş olur. z ğ eş üçgenler olur. OKF | 
|EB| -8 br ise yi üçgen alanı yerine OEH | İ.B GC  ABCD kare 3. D G  ABCD ve EFKA 
|CH|8br dir. b dik Gzeerinin alanı | IDBJ köşegen kare 
i - alabiliriz. | |AE|- V26 cm |(AB|-8cm 
İİ A(OEBF) - A(OHBK) E |EB|<4cm E |KA|<Zem 
A(EBC) - 2 -32br dir. | İİ A(OHBK) - 42 - 16 cm? v28 4 
Cevap B | A B K ZA 5 B 
İ olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? olduğuna göre, taralı alan kaç cm? dir? 
TEST - 24 ği 
A)40 B)SO0 C)6O D)70 B80 k A8 B10 ©iz Dis E20 
tp G  ABCD kare 2. D G  ABCD kare > 
TEC) L(EBI (EK) 1 (KFJ | Si 
JEC| 6 br - K noktası köşege- x 
- 7 nin kesim noktası | 2. D E GC ABCD kare z 4. D Cc ABCD kare 
< — JAD|<6br | J JAF|— 5/2 cm ADE eşkenar üçgen 
A — 2 Ni 
A 5 > ği / | K  A(ABCD)-49cm JAE|- 6cm 
olduğuna göre, A(DEC) kaç br? dir? R olduğuna göre, A(EBFK) kaç br? dir? | 
A) 18 B) 20 C) 24 D) 32 E) 36 A)9 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 | A B AT B 
olduğuna göre, A(EFKC) kaç cm? dir? olduğuna göre, taralı alan kaç cm? dir? 
A4 Be G9 D16 B32 A12 B)16 C18 DM B32 
i ğ 





.1.B 2.A3.B. 











— Deltoidde Açı -| 











Örnek 
D ABCD deltoid 
JAD| <|DC| Deltoid iki tane ikizkenar üçgenin 
m(DAĞ) — 659 taban tabana birleşimiyle meyda- 
AÖO G na gelir. 


m(ÂBÖ) — 40* 


ABCD deltoid ve |AD|—|DC| | 
Z . ise |AB|—|BCİ| dir. 

5 —> ADC ve ABC ikizkenar 
üçgen olur. 





olduğuna göre, m(BCD) kaç derecedir? 


m(ABÖ) — 409 i 


A)130 B)135 C)140 D)145 E)150 


m(ACB) - 70* 
m(DAĞ) - 659 i 
m(ACD) — 659 








TEST -1 





D ABCD deltoid 3. D 


A Gc 


m(GAD) — 459 


ABCD deltoid 
JAD|s|CD| 
m(ABG) - 70* 
m(BAD) — 130* 


B 70“ 





olduğuna göre, m(ACD) —a kaç derecedir? 


A) 20 B) 30 G) 45 D) 50 E) 60 olduğuna göre, m(ACD) a kaç derecedir? 
A55 B6O G65 D70o H75 


D ABCD deltoid 


sonuç yayınları 


e |AB|-(BG| 4, D ABCD deltoid 
A GC  mDAC) 559 JAB) <JAD| 
m(ABÖ) — 30* ii c M(ADB) - m(DCB) 
m(ABG) — 100* 
U 
4 | B 
olduğuna göre, m(DCB) kaç derecedir? olduğuna göre, m(ADB) kaç derecedir? 
A)100 B)110 C)120 D)130 E)140 A20 B)30 ©40 DSOo 60 














1C2.D3.EZA 























Delitoidde Açı — 11 


Örnek 


- ABCD deltoid 
|AD|-|DG| 
ağ DC m(BCD)— 1059 


m(BAE) — 25* 


B 
olduğuna göre, m(DAE) <a kaç derecedir? 


A)6O B)70 C)80 Do K100 





i ABCD deltoid 
4> — 
a (BC) -|pGj 
m(ADC) — 1309 
Ağa 55“)>C ex 
m(BCD) - 55* 
B 


olduğuna göre, m(BAD) — a kaç derecedir? 


SA40 B45 OSO Ds55 H6S5 


© 

Gc 
ABCD deltoid, |AD|—|DGJ 
m(ABÖ) - 3m(ADC) , m(BCD) — 100* 
olduğuna göre, m(D) kaç derecedir? 


A)30 B40 C)50 D6O E70 


























sonuç yayınları 
















Deltoidde ikizkenar üçgenlerin 
taban açılarının birleşimiyle oluşan 
açıların ölçüleri birbirine eşittir. 







D 
|AD|<|DC| — J|AB|<JBG| 
she MAD) - m(BCD) 


>—a4259- 10599 


> a-809 








ABCD deltoid 
JAD| > |AB|—|BF| 
m(EAD) - 40“ 
m(FBG) — 50* 
m(AED) - 60* 


olduğuna göre, m(AFB) —c kaç derecedir? 
A) 65 B)70 o C)75 D)8O0 E)85 


D 
<5 

AŞ C 
80" 
V 
B 


ABCD deltoid 
|AD||DC| 
(AE) açıortay 
m(ADG) — 120* 


m(ABÖ) — 80* 


“ olduğuna göre, m(AEC) - « kaç derecedir? 


A)100 B)105 C)110 D)115 E)120 




















LB EBSO AXE 





























a m e Gİ a me; — 




















































> |BDI açıortay 


olduğuna göre, m(ADB) -a kaç derecedir? 


olduğuna göre, |DC| —x kaç derecedir? 12 


dik üçgeni — |AE| -|EC|-5br 
c > |ACJ 1JBDI 


> m(ADB) — m(BDG) —a 
459 4 1009 sa 180“ 








| 
i 
—— Deltoidde Açı - Ili ji Deltoidde Uzunluk - | İ 
Örnek i | Örnek 
i : 
KR nr ği Deltoidi oluşturan ikizkenar üçge- | ABCD delteoid Deltoidde açıortay olan köşegen | 
|AB| |BC| lerin tepe açılarını birleştiren kö- | (ACJ ve (BDJ diğer köşegenin orta dikmesidir. | 
A 100 € m(BCD) — 100” | şegen açlortaydır. | X köşegen 
m(GBD) — 45* | , Msixiscl 
3 | İDE| - 12 br 
V | i Di © JAE|-5br D 
v |AB|<|BC| — |AD|-|DG| | a |AB|-JBC| 
| 51213 ABİDE 
| 


A30 B)35 C40 D45 HS5O A)10 B12 C©13 D15 E18 





> CED üggeni 








Cevap B | 


İanmem 










































1. D ABCD deltoid 3. D ABCD deltoid 
JAB| -|BCİ IDG|-|BC| 1. Dp ABCD deltoid 3. Dp ABCD deltoid 
m(ADB) — 35* i N m(BAC) - 709 | gi (ACI ve (BDJ (ACI ve (BDJ 
A G e pi : 
m(ACD) — 40" N N köşegen i köşegen 
2 (BC|-|DG| (AB|-(BGJ 
m(ABD) —x ; 
vi ; İDE| -4 br i ç İAE|s4br 
5 m(ACB) —y > B JAE| -3 br JECJ-x-1br 
olduğuna göre, m(ACD) za kaç derecedir? olduğuna göre, x * y kaç derecedir? | olduğuna göre, |AB| -x kaç birimdir? |DC| >xbr 
R hi ; B İDE| ybr 
A) 35 B) 40 C)45 D) 50 E) 55 z A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 i A1 B)2 o0)3 D) 4 E)5 Ni Ni 
EN — olduğuna göre, x.y kaçtır? 
> i - 
> | : A15 B20 C24 D25 E28 
> | z 
2. A ABCD deltoid s4 ABCD deltoid | 5 
5 ABJ—JAD i ie S i ğ 
AN | ve | ELE İAD 2. D” ABCD deltoid 2 “ A ll 
k Ml mi m(BAĞ) — 529 dl U (ACI ve (BDJ erim 
n e li 5 JAE|-15cm 
Bfa D m(ACD) — 50 m(ACD) — 269 A G köşegen 15 
— |AC|-21 br : |ED| 8 cm 
$ m(DBC) —x > B D JEC|-6 cm 
G “m(ADB)—y | B | 
olduğuna göre, m(ABC) —o kaç derecedir? olduğuna göre, x—y farkı kaç derecedir? / |DC|-(BC|17br, |DE|-8br © 
/ ç : 
olduğuna göre, |AE| -x kaç birimdir? . olduğuna göre, Ç(ABCD) kaç cm dir? 
A)95 B)100 C)105 D)110 E)115 A)24 B26 C28 Do B32 duğuna göre, JAE| $ 
| A3 B4 05 Des B7 A52 B)54 C)56 Deo g6 








1E2.C3.C4.B 





— Deltoidde Uzunluk — | 
Örnek 

















: ABCD deltoid 
. JAD|-1Doj 
a3 o (ADjıJDoj 
m(ABG) — 60* 
AN G 


IBC| 82 br 


D 


olduğuna göre, |DC| kaç birimdir? 


A4 B4/2 C8 Ds8/2 12 











3 bi deltoid 
A ç  MADG) - 120" 
m(AÂBG) — 60* 
|AD| - 4y/3 br 
607 
B 


olduğuna göre, |AB| kaç birimdir? 


A4 Baya G8 Daya B12 
B © — ABCD deltoid 
(ADI 1 (DGJ 


m(BCD) — 1059 
|AB|(8C| 
N |AD| - 6y2 br 


> 
705 
Oo 


olduğuna göre, |BGC| kaç birimdir? 


A)6 B6/2 G8 Di2z Bi2y/2 











sonuç yayınları 














(AD|-|DC| > |JAB|-|BC| 
ve m(ABG) — 60" 

—> ABC eşkenar üçgendir. 

> |AC|- 8/2 br | 
JAD|-IDC| ve m(ADG) - 90* | 
> ADC ikizkenar dik üçgen 
> JAC|- 8y/2 br 

> |JAD|-|DG|—8 birimdir. 


Cevap G | 





D ABCD deltoid 


(ACJ ve (BDJ 
köşegenler 


m(GAD) — 60* 
m(ACB) — 30* 
İBE| -|DE| 
JAD| <8 br 
olduğuna göre, |BC| kaç birimdir? 


A)4/3 B8 G1i2z D8/3 E12V3 


A ABCD deltoid 
(BCI L(CDJ 
iy 10 JAD| -|AB|-10 cm 
IBD|-12 cm 
B D 
| 
G 


olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 


LE ADD. 























Deltoidde Uzunluk — Il 


Örnek 
D ABCD deltoid 
/| (ACJ ve (BDJ 
köşegen 
A S fapjıjDc| 
|EC| 8 br 
: JAE| 2 br 


olduğuna göre, |DE| kaç birimdir? 





A4 BS 06 D7 B8 














ABCD deltoid 
(ACI ve (BDJ 
köşegen 
” © faplıjncl 
|AB|-|BC)| 
|(AE|- 3y2 br 
B 


““olduğuna göre, |DC| kaç birimdir? 


A)6 B)8 09 D12 B15 


D ABCD deltoid 
İ (ACİ ve (BDJ 
köşegen 
di S  fapjı/Dcj 
JAD|-3 br 
B JAE|—1br 


olduğuna göre, |EC| kaç birimdir? 


A5 B6 G7 D8 B9 














sonuç yayınları 


İİ ABCD deltoid 

> JACJLJBDJ dir. 

Bu durumda öklid teoremi uygulanabilir. 
> |İDEP -2.8 

İİ |(DE|—4 birimdir. 











D ABCD deltoid 
(ACIJ ve (BDJ 
köşegen 
(ADJ1(DGJ 
İBC| -|DG| 

B |EGC| <9 br 
İDE|-6 br 


olduğuna göre, |AE| kaç birimdir? 


A2 B3 G4 De BB 


D ABCD deltoid 
JACI ve (BDJ 
köşegen 
(ABJ1(BGJ 
(BC) <|DG| 

B JAC|-8 br 
JAB|-4br 





pp 


olduğuna göre, |AE| kaç birimdir? 


A)1 B)2 G)3 D) 4 E)5 























— Deltoidde Uzunluk — IV 





Örnek 
D ABCD deltoid £ 
z (ACI ve (BDJ | 
köşegen 

“ JADIJABI 

P |AE| <|ED| 

B (BF|-|FG| 

|AG| 16 br 

|BD| 12 br 


olduğuna göre, JEF| kaç birimdir? 


A)6 B)7 Cc)8 D) 10 E) 12 





1. D ABCD deltoid 
E F (ACI ve (BDJ 
A c köşegen 
AD) <|AB| 
B İAE| -|JED| 


IDF) —JFCJ, JEFJ -4 br 
olduğuna göre, JAC| kaç birimdir? 


A4 BS G6 DI g8 


ABCD deltoid 
(ACI ve (BDJ 
köşegen 

JAD| —|AB| 

B E, F G bulundukları 
kenarların 

orta noktası 


JACI-|BD|-20br 
olduğuna göre, |EF| * |EG| kaç birimdir? 


A)7 B)8 c)9 D) 10 E) 12 


se 





sonuç yayınları 





| ABD üçgeninde (EKJ orta taban olduğundan 


ABC üçgeninde (KFJ orta taban olduğundan 








ABCD delitodin 
kenar orta noktaları- | 

















ni birleştirdiğimizde 
elde edilecek 
dörtgen bir dikdört- 
gen olacağından 


EKF dik üçgendir. 





Le 


EK) Ş 


— EK E - 6br 


LAG) 


IKF)— ar IKF| — > —8br bulunur. 


EKF dik üçgeninde 
|EK|-6br ve |KF|-8br 
> |EF|-10br olur. (6-8-10) 


ABCD deltoid 
(ACJ ve (BDJ| 
köşegen 
JAB|—|ADj| 
İDE| - |EC|. 
IBF| —|FG| 





|EF|-12 br, |AG|-5br 


olduğuna göre, |AD| kaç birimdir? 


A7 B)8 G9 D 10 E13 
ABCD deltoid 
EF TACI ve (BDJ 
köşegen 
|AE| -|EBİ| 
E IDF) İ|FG| 
B JAC|-24 br 
NEF <i3br 
olduğuna göre, |BD| kaç birimdir? 


A) 5 B)8 C) 10 D) 12 


E) 16 





ER NE ME EE EN 








j 
! 





Örnek 














A)1 














B)2 





Deltoidde Uzunluk — V 





o) 





olduğuna göre, |BE| kaç birimdir? 


3 Da 


ABCD deltoid. | 
(ACJ köşegen | 
JADI ABİ 
D,F.E nokta- 
ları doğrusal 
JEC|-4br, |DF|-3br, |FE|-2br 



























Açıortay teoreminden, 
(DC) 3 


4 


(BC|-|BE|4-4—6br 
| — BE| 2 birimdir. 






JAD| <|AB| 
1BC||DG| 
> (ACI açıortaydır. 












5 —> İDC|-6br 












ABCD deltoid 
(ACJ köşegen 
IDG| <|BG| 
D,FE nokta- 
ları doğrusal 


JAD|10br, |DF|-5br, JEB|-4br 


olduğuna göre, |EF| kaç birimdir? 


A)3 


B)4 








C)5 


D)6 


ABCD deltoid 
(BD) köşegen 
G,GE noktaları 
doğrusal 

|AB| -|BC| 
JFGC| 5 br 
JEF|-4br 
İAE|—-2 br 


olduğuna göre, |DC| kaç birimdir? 


A)6 


B)8 


o) 1 


0 D12 


E)7 


E) 14 





sonuç yayınları 








ABCD deltoid 
(BD) köşegen 
JAB| (BC) 

A, FE E noktaları 
doğrusal 

EF) 2 

JAF| 5 

JEC| s6 br 





olduğuna göre, |DE| kaç birimdir? 





A)2 B)4 C) 6 D)8 E) 10 
D ABCD deltoid 
E (BDJ köşegen 
n DA > G,F E noktaları 
doğrusal 
|(AB| -(BC) 
|AE| <|ED| 
.B JEF| -4br 
olduğuna göre, |FC| kaç birimdir? 
A)5 B)6 Cc) 8 D)7 E) 9 














-— Deltoidde Uzunluk - Vi 
Örnek 

ABC üçgen 
(AB|-JAE|-10br 
IBD| -|DE| 5 br 
|EC| -2 br 








olduğuna göre, |DC| kaç birimdir? 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 p8 























JAB| —|AE| 
IBD| -İDE| 
> |ADI açıortay 


> Açıortay teoreminden | 





LL 
12 |ncj 
> |DC|6 birim 





Cevap D | 





1. ABC üçgen 
(BD) -|İDE| 
JAB) - |AE| 8 br 
IDCJ-7br 
c |JECJ-6br 





B D 7 


“olduğuna göre, |BD| kaç birimdir? 


A)4 B) 5 o)6 D)7 E)8 


ABC üçgen 
IBE| - |ED| 
BC)| — 9 br 
JAB|JADJ-12br 
|IDC|<3 br 








olduğuna göre, |ED| kaç birimdir? 


A)1 B)2 o) 3 D4 BS 





sonuç yayınları 








ABC üçgen 
JAF| 8 br 
İDC| <|FC|—7 br 
JAE| 5 br 
İDE| 4 br 

G 
|BE| 3 br 


olduğuna göre, |EF| kaç birimdir? 


A) 1 B)2 o)3 D) 4 E)5 


ABC üçgen 
m(BEF) — 35” 
3JAE|-2JEC| 
|FG| 8 br 
IBD||BF|—7 br 
JAD| <3 br 








olduğuna göre, m(BED) —« kaç derecedir? 


A)30 B35 C)40 D45 p55 


A 2.08.D04.B 














Deltoidde Uzunluk — V 





Örnek 1 

ABCD deltoid 
ADİ <|AB| 
(FKJ / (JAB) 
(EF) /JADJ 
(MNJ/1CDJ 
IMTI / (BC) 
IMT| 1cm 
JEF| 3 cm 
INM| 5cm, |FK|-8cm 

olduğuna göre, Ç(ABCD) kaç cm dir? 























Örnek 2 


ABCD deltoid 
|AD| <|AB| 
(EFJ 1 (BC) 
(EK) L(DCJ 





m(BCD) — 30" 
JEF| <3 cm 
JEK| <5 cm 





olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 





























A)6 B8 (10 D14 H16 
A28 B30. (32 Da ps6 | 
A Çözüm BCD ikizkenar üçgen ol- 
ABD ikizkenar üçgen olduğundan duğundan 
JEF| 4 |FK| <JAB| - |AD| olacağından (BHJL(DCİ çizilirse 
|(AB|<JAD|-348-11cm bulunur. |BH| <|EF| #lEK| olsun 
BCD ikizkenar üçgen olduğundan : |BH| 3 45-8cm 
IMN| # (MT) (BC) |DG| olacağından BCH (30 - 60* - 909) 
(BC|-|DC|-1 456cm bulunur. Gk MÇgerimez 
Ç(ABCD) -2(6 411) -34cm bulunur. 
İİ İBH|-8cm > |BC|-16cm bulunur. 
Cevap D | Cevap E 
© TEST-10 
ABCD deltoid 2 A ABCD deltoid 
|AD| <|AB| |AD| <|AB| 
(FKJ/ TABJ TEF) 1 (BCJ 
(EFJ/JADI z D Tekli jpoj 
(MN1 4 (CD) E 3 İK mööby-asi 
IMTJ/18CI > JEF|-2 cm 
|MT| <2 cm > V |EK| - 4 em 
|EF|-3 cm z 


IFK|x4cm, |İNM|>x8 cm 
olduğuna göre, Ç(ABCD) kaç cm dir? 


A)34 B)36 C)38 D40 B44 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A6 B) 6/2 G6Y3 Ds p8y2 


LA 2.B 










































































r-— Deltoidde Uzunluk Karma i i 
Örnek | Deltoidde Alan — | 
ABCD deltoid Deltoildde köşegenler dik | | Ornek - z-—— Çözüm 
(ACJ ve (BDJ köşe- kesişir. | D ABCD deltoid 
gen | (ACI ve (BDJ 
(ACI L(BDJ Kö 
lAB|JAD| > öşegen (ACI 1 (BDJ 
BF|—-|FD|—-8cm dir. 
IBE| - |EC| e A | A c İBD|x10br A © Afagep- LAS1BDİ | 
Bö K noktası BDC üçgeninde | JAG|-8 br 
Be Avea ağırlık merkezi olduğundan | i 
IBFJ-|KC|-8 cm İ i 
KC İ i 
kı İŞİ | > 
(ACI ve (BDJ köşegen 
vi N e — i B 
olduğuna göre, |EK|-x kaç cm dir? ! e Fki- 3 BE , N i ii — JACI LIBDJ 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br” dir? 10.8 
A 2 Balm 
J/3 BYE O2V3 D)2v5 R3v3 FKD dik üçgeninde pisagor bağıntısından > A(ABCD) - 2 - 40br? 
A) 20 B) 24 Cc)32 D) 40 E) 48 
IKD|? —|FDJ2 #JFKJ2 — |KDJ2 42482 











> |DK|< 4/5 cm dir. 






























































li 
! 
| 
| | 
i 
|İDK| -2JEK| > 4V5 -2JEK| | TEST - 12 
İİ |EK(- 2/5 cm bulunur. Mz 
| D ABCD deltoid 3. ABCD deltoid 
amm m m mm (ACI ve (BDJ m(BDG) — 759 
j Pa A C —— 
A gi m(ÂBD) — 15* 
i A(ABCD) -72 b ç 
1 A ABCD deltoid A ABCD deltoid i a b (AB| <|BC| 
| - Ni 
ACI ve (BDJ 15 A © TACI ve (BDJ | IBD| 20 br 
köşegen köşegen ! B 
B i 
JAF|—JFD| x JAB| 15cm ! Ni olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 
De 15 
(BKİ —|KG) IBC| 15cm olduğuna göre, |BD| kaç birimdir? A)64 B76 C88 D92 E100 
lEF| 5 cm /IBE| - 12 cm i 
A)10 B)12 ©14 D)16 18 M 
IKE| 4cm lEF| 10cm, 2JAF|—|FD| | ) ) ) çi z 
i - 
olduğuna göre, |ED| -x kaç cm dir? | > 
olduğuna göre, Ç(ABCD) k dir? Ni i z 
ğuna göre, Ç( ) kaç cm dir z A)24 B26 28 Da BS zi i 
A)44 B40 C38 D36 Ba | N 
z ü 10 
a A ABCD deltoid i 
2 A ABCD deltoid gi i 
(AC N IBF|-2JCF| | D ABCD deltoid B D 
ACJ ve (BDJ N i 
S A BD 
B p Köşegen E JEDİ > 2JAE| ve (BDJ R < 
y : 1 
JAB| -|AD| IBD|-9cm 13 3 öşegen 
Ni : |AD||DG| < 13 br Ğ 
(BE| -JEG| İAC|-6cm N : 
- DE LE ABCD deltold, JAB) — 1 
D,K,E doğrusal e eltold , |AB|-|BC|10cm 
IBFJ-8.cm P | B ei |AC| 16cm, |CD| 17cm 
z | 
G |IKC| 12 em olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 
i ” Iduğ öre, JEF| k dir? | 
olduğuna göre, |EK| -x kaç cm dir? GİNLYUNE göreş Jel Keçeçm die i A)70 B)75 C80 D85 g9 A)132 B)148 C)154 D)J160 E)168 
A)3 B38M2 04 Day? B5 | 
A)4 B5 C6 7  B8 | 





DB 3 AE 





LD 2.D3.E4.E 












































— Deltoidde Alan — li ri 
Örnek -B- Çözüm 
ABCD deltoid - 
iğ 5 ii semidik (AGJ ve (BDJ köşegen 
(ACI ve (BDJ üçgeni D e (ACI LIBD| 
a BE C köşegen 10 10 | 
A ç ADE 6-8-10 dik üçgeni | 
JAB| -|BC| 8 HE 8 İ 
18 > |DE|-6br 
İBE| - 18 br 18 
JAB| -|BG| 
JAD| 10 br 
B v — |AD|-|DG| 
JAE| 8 br — |AE|-JEC|8br 
N Rp öt 24 16 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br dir? A(ABCD) - ii — 
4)148 B)164 C©)172 D)180 Ej)192 | 
Cevap E | 











1. D ABCD deltoid 
E (AC) ve (BDJ 
A (0 
|AD| - JAB| 
IDF| —|EF| 
> |EC|8 br 


IFC|-5br, JAE|-4br 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 64 B) 68 Cc) 72 D) 78 E) 84 


ABCD deltoid 
(ACI ve (BDJ 
E köşegen 

C, E.E noktaları 
doğrusal 


: (AB) - |BC| 
> JAE| -|ED| 
IDF||BE|, |AG| <5 br, |BG|-3 br 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 








A) 60 B) 70 Cc) 80 D)100 E) 120 





sonuç yayınları 





3. D ABCD deltoid 
(ACI ve (BDJ 
n 3 İE BÜY g köşegen 


m(ACD) — 30* 


|(AB|-|AD| 
B 
|IBE|- 4/3 br 
JAE|-3br 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 36/3 B) 48/3 C) 52/3 
D) 60/3 E) 64y/3 


ABCD deltoid 
(ACI ve (BDJ 
köşegen 

(BC| -|DG| 
AE) - |EB| 

> JEC| <8 br 
A(ABCD) -20 br? 





olduğuna göre, |BD| kaç birimdir? 


A)2 B) 4 C)6 D) 8 E) 10 


1G 2.A3.D4.B 





Deltoidde Alan — İli 














Örnek 

ABCD deltoid 
m(ADB) — 30* 
(BD| - 14 br 

(DC) <|AD|-8br 





olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 36 B) 42 C) 48 D) 56 E) 62 








TEST - 14 
D ABCD deltoid 3. 
A6” o 10 ç İACJ-10br 
|AD| <|AB| 6 br 
6 
B 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 
A) 24/3 B) 28/3 C) 30y3 
D) 36/3 E) 40y3 2 
D — 4. 
7 m(ADC) — 135 
N |BC| 8V2 br 
|CD|< 8V2 br 
4 
82 |(AB|<JAD|-4br 
B 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 
A)28 B32 C86 D40 B44 























D ABCD deltoidinde, 
) ADG — ABG 
i) A(ADC) < A(ABC) 


A(BDO)  A(ADB) - 7 -B-14-sin 30“ 


1 1 
04 28br? 
A(ABCD) - A(BDC) * A(ADB) 


- - 28 4 28 - 56 br? 


V 


olduğuna göre, |BD| kaç birimdir? 





Cevap D 











m(ADB) — 309 
|AB| -|BC| 
|AD| - |DC| 10 br 
A(ABCD) - 80 br? 


A12 B)14 CG16 D18 EB20 


ABCD deltoid 


D 
” |AC|-12 br 
|AB| -|AD| -8 br 
A G 
A(ABCD) — 48 br? 
8 
B 


olduğuna göre, m(CAD) kaç derecedir? 





A) 15 B) 30 G) 45 D) 60 E) 75 


GC 2.B3.C 4.B. 














(7x Deltoidde Alan - Iv — 





Örnek 
D . 
e ABCD deltoid 
de 43 m(ADC) - 1209 
A c JAB|J—10br 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 





JAD||DG|— 4y/3 br | 


. 5-8-10 
dik üçgeni 





İİ A(ABCD) - A(ADC) 4 A(ABG) 


1 
-z43 4/8 .sin1204 
































A)32432/3 B) 24424y/3 C) 164 16/3 


D) 848/3 Ep) 949/3 
2. D ABCD deltoid 
10 12 — 
m(BCD) — 60* 
A (>c 


İDG| 12 br 
JAD| -|AB|<10br 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 48B436y/3 B) 364483 C) 48 448/3 
D) 60-4-48/3 E) 48-460/3 


A) 10/3 448 .B) 12/3 448 | 
C) 143 4 48 D) 16/3 448 | DAA İİ sa 
18/3 448 
E) 183 - 12/3 4 4Bbr? 
1. ABCD deltoid 3. A ABCD deltoid 
43 4N3 TAD) 1 (DCJ (BCJ 1 (CDJ 
N (BAĞ) - 60» : 8 o mABG)-105 
|AD|—|DC| 4/3 br |AD|-JAB|-8 cm 
BO D 
© 
B G 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 





A) 16/3 48 B) 16/3 412 C) 16/3 416 
D) 16/3 -420 E) 16/3 424 


sonuç yayınları 


4. D ABCD deltoid 
AB) 1 (BGJ 
155 (ACI köşegen 





m(ACD) — 159 
JAB) <JAD| 

B — JACI-16br 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 





A) 48 B) 54 Cc) 58 D) 60 E) 64 


İYB;2:A 3 G4 LE 


z 














— Deltoidde Alan — V 


Örnek 
ABCD deltoid 
JAB > JEGİ 
JAE|-3JED| 
|BF| < 4JCF| 


A(DEC) <4 br? 
A(ABF) - 20 br? 





olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A)32 B) 38 GC) 41 D) 48 E) 52 




















ABCD deltoid 
(BDJ köşegen 
ADI <|DG| 
İDE| - 4JBEJ| 
A(ABE) -3 br” 





B 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 10 


B12 CG16 D24 B30 


ABCD deltoid 
(BDJ köşegen 
ADI -|DG| 
İDE|-4br 
IBF|—3 br 
A(DEC) -8 br 





olduğuna göre, A(ABF) kaç br? dir? 


A)4 B) 6 c)8 D)9 E) 12 








sonuç yayın ları 








3JED|-JAE| ise 

|ED|-k dersek |AE|3k olur. | 
. 4|GF||JBF| ise 

|CFJza dersek |BF|-4a olur. | 
(AC) köşegeni çizersek 


A(DEC) 1 e 
A(ACE) 3 © AACE) 3İ 





A(AEC) - 12 br? 
A(BAF) 20 
A(FAC) © © AfFAG) 


A(ABCD) - 41 br? 





-4 — A(FAC) -5br? 


Cevap C | 








ABCD deltoid 


(ACI köşegen 
(AFJIN(BEJ-(G) 
Ğ ABİ < |AD| 

JAE| <|EG| 

(BF| —|FG| 
A(BGF) - 5 br? 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 





A) 42 B) 48 C) 54 D) 60 E) 64 
4. D ABCD deltoid 
(ACJ ve (BDjJ 
köşegen 
A E K (e 
(BC| -|DG| 
IDF| -5İBF| 
B JEK| <2JKC| 


taralı alanlar toplamı 8 br? olduğuna göre, 
A(ABCD) kaç birimdir? 


A)36 B)42 C)J48 D52 E60 


EZE 31040 


























77 Deltoidde Alan Karma 
Örnek 

ABCD deltoid 

JAB| - JAD| 

E, ER K orta noktalar 
JEK| 6 br 

JEF| > 10 br 





e 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 80 B) 90 0)100 D)110 E)120 


























(ACI ve (BDIJ çizelim 
ABD üçgeninde (EKJ orta ta- | 
ban olduğundan | 


(BD) BD) 
g “EK —  -6 
— |BD|-12 br 


ABC üçgeninde (EFJ orta ta- | 

ban olduğundan 

JAC| 
2 


lAC) 
2 





/EF| — —10 — |AC|— 20br? 


A(ABCD) -2.20.12 — 120br? 











ABC üçgen 
ADFE deltoid 
(BC|12 cm 





olduğuna göre, A(ADFE) kaç cm? dir? 


A) 18 B) 22 C) 24 D) 30 E) 36 


2. A ABCD deltoid 
(ACI ve (BDJ 
köşegen 





m(DBG) z m(ACD) 
5 İBE| 2cm 
ği JED| 8 cm 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)20 B)J30 C40 DSO Bo 





sonuç yayınları 








3. A ABCD deltoid 
(ADI 1 (DCJ 
JAD| -JAB| 
IKİ |KD| 
B D 
JEF| 3 cm 
33 5 (BC| 15cm 
Cc 


olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)150 B)200 C)250 D)300 E)350 


4. D ABCD deltoid 
O köşegenlerin 
kesim noktası 
(AB) 1 JADJ 
(OEJ 1 (BCJ 
(BEJ -4cm 
JEC| 9 cm 
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


AŞ G 


A)110 B)115 ©)120 D)125 E)130 


itwC:2:C:3.D:4'E 
? 











